TALCO PARA CABALLEROS 


Vitabel 


Cristo, presente en la Sagrada Bucarís 
> en una Camoza ariíolicamente decorada, Una 


palio 
Custodia de oro y omada con 
expuesta en las 

interior la Sagras 


Forma. 


jedras preciosas, q 


vandes solemmidados religiosas, lleva en su 


ientífico americano afirma 
ue EE.UU. aventaja a URS, 


en la conquista del espacio 


WASHINGTON, 9 (AFP) BStitos Unidos posee actualmonte una ll 
¡ora ventaja sobró 14 Unión Soviética en la competencia por la conquis- Diplomático fue ubicado al costado 
a del espacio, declaró hoy en Washington el doctor Edward C. Welsh, 


¡Secretario General del Consejo Nacional del Espacto, 
Esta pequeña ventaja fue consegulda recientemente y no constituyo 
Linz razón para abandonar el esfuerzo, ya que Moscú dedica a su pro- 


rrama espacial una proporción superior de la renta nacional, 
El doctor Welsh hizo hincapié en los cuatro puntos sígulonte: 
'uelos humanos.- Estados Unidos cuenta actualmente en su haber 1,: 

horas-cosmonauta en el espacio, y la URSS úni 

Estados Unidos ha realizado maniobras de cita y de 


D 
500. 
mente 500. Ademas, 

¡coplamiento de 


haves espaciales, y posee “experiencia considerable” en lo referente 
las maniobras de cita y de acoplamiento de naves espaciales, asf 

no en las maniobras de la cápsulas tripuladas, 
Hasta ahora la Unión Soviética no ha alcanzado ninguno de estos ob= 
agregó el Secretario General del Consejo Nactonal del Espaz 


2),- Sondeos lunares o Interplanetarios.- En este aspecto, “Estados 
/nidos se ha mostrado menos activo pero ha obtenido muchos más 


Arlunfos que la URSS”, añadió el doctor Welsh, “Hemos fotografiado 
1 planeta Marto y nuestro vuelo en las proximidades de Venus dio 


resultados, mientras que el activo programa interplanetario de la 
[nión Soviética ha sido perturbado por el fracaso", 

El doctor Welsh ovocó seguídamente las 17,000 fotografías de la Luna 
lomadas a gran altitud por los tres últimos “Rangers” y las transmt» 


idas recientemente por el “magnífico (como lo calificó) Surveyor”, 
Recordó a cortínuación que también la URSS ha conseguido fotograflar LA PROCESION 
la Luna desde su proplo suelo, mediante el “Luna 9” que consiguió 


bosarso Usuavomento”” en la superficie de muestro satólite y que la 
IRSS ha sido la primera que ha conseguido colocar un artefacto en 


rbita alrededor do la Luna. 
Informaciones clentíficas, 


“El superior número de cargas 


les y clontíficas norteamericanas, y su mayor variedad, así como la 

As amplla y líbre de las Informaciones, han contribuldo, sin duda, a 

mentar “los conocimientos de la humanidad”, en mayor grado que 
actividades de los clentíficos soviéticos, 


4).- Propulsión 


La ventaja que lleva la URSS en esto aspecto debido 


| la. potencia superior de sus cohotes, terminó diciendo el doctor 
volsh, “es menor hoy en día porque ambos países utilizan y trabajan, 
n la realización de sistemas propulsores más poderosos y perfectos!” 


060 3 COMENZO AYER A TRANSMITIR 
INFORMES SOBRE FENOMENOS SOLARES 


CABO KENNEDY, FLORIDA, 9 
¡AP).- El satólito Ogo.3 Inició 
loy 17 de los 21 experimentos cu- 
lo desarrollo se le ha encomenda- 
y comenzó a transmitir.a la 
lletra Informes sobre fenómenos 
lares. 
li, Un vocero de la Dirección Naz 
''4onal do Aoronáutica y el Espacio 
*ijo que los otros cuatro experí- 
,entos quedan pendientes para 
'Dás tarde esta semana o en 
2 roxima, 
e) El satélite fue lanzado el lu- 
Ses por la noche. Su órbita es 
líptica. Paso por un lado a 279 
'Slómetros de la Tierra ve aleja 
'or el otro hasta 121.800 en un 
paje de dos días, Por vía de com- 
>aración, las cápsulas Geminf por 
+lo general emplean 90 minutos pa- 
7a completar una órbita más o 
¿Menos similar. 
y, Con el Ogo y Uipos similares 
se espera averiguar qué varia- 
+lones tiene la densidad de la al- 
móstera, cuáles son los vientos 
cie la irradiación, cómo sonlos 
'/lamados vientos solares y los es- 
sallidos de la corona, qué cam- 
's05 magnóticos hay y cómo eje, 
(en sus efectos. 


El Ogo en órbita es el número 


y 
Ñ 
Ares de una serle de siete dedi- 


cada principalmente a la explo- 
ración de las relaciones y efectos 
de las fenómenos solares con y 
sobre la Tierra Además, tiene 
instrumentos para registrar el 
campo geomagnético, es decir el 
magnetismo de la Tierra 


CASTROVISITO 
ZONAS ASOLADAS 
POR CICLON ALMA 


MIAMI, FLORIDA, 9 (AP).= Se- 
gún íntormó la Radio de La Ha 
bana el Primer Ministro Fidel 
Castro fue hoy a visitar algunas 
de las zonas asoladas por el Hu 
racán Alma ayer. 

Según la emisora, Castro rect- 
bIÓ informes de que los daños 
sobrepasaban los cálculos que pri- 
mero se hicieron, 

Castro recibió los Informes on 
una reunión de la comisión del 
partido comunista de la Provin= 
cla de La Habana, para ese fin 
2 la que asistió el presidente Os= 
valdo Dorticós, 

Según la emisora, Castro do 
Instrucciones para acelerar la le- 
hor de rehabilitación, 
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Millares de pañuelos se agitaron 
para saludar 


La fe en el Místerio de la 
Eucaristía fue plenamente de- 
mostrada ayer por el pueblo par 
ceño, al sezuir con devoción y 
verdadero fervor religioso los ac» 
tos que, con solemnidad y realce 
se realizaron con motivo de lafes- 
tividad del Corpus Christi, esta» 
blecida por la Iglesia Universal 
para rendir culto de fe a Cristo 
presente en la Sagrada Eucarís» 
Ha, 

Úna enorme muchedumbre com- 
Agregada en la plaza Muríllo, pues» 
ta de rodillas, recibió la bendición 
después de haber hecho ondear 
millares de pañuelos blangos clan 
do la Sagrada Eucaristía, colo= 
cada dentro de una hermosa cus- 
todía de oro y ornada con ple- 
dras preciosas, fue conducida por 
el Nuncio Apostólico de Su Sam 
tidad, Monseñor Carmíne Rocco, 
dosde una carroza engalanada en 
que fue transportada durante la 
procesión del Corpus Christi,has- 
ta el altar erígido en el atrio 
de la Catedral Metropolitana.El 
pueblo creyente vivió momentos 
de Intensa emoción y puso todo 
su fervor y devoción en ambos 
actos con que culminó dignamen» 
te la celebración de esta festivi- 
dad religiosa, 


La presencia de las autorida» 
des de Goblerno y el Cuerpo Di= 
plomático, dieron mayor realce 
a la celebración de los actos 
del Corpus, 


MISA PONTIFICIAL 


A las 10 horas se dlo comien» 
zo a la celebración de una so- 
lemne Misa Pontifical on la Ca 
tedral Metropolitana, que Me o- 
ficlada por el Arzobispo de La 
Paz, Monseñor Abel Antezana y 
Rojas. El Presidente de la Rec 
pública, Gral, Alfredo Ovando Can- 
dla, Ministros de Estado y auto- 
ridades militaros y cíviles ocupa 
ron sitíales de honor sobre el 
costado Izquierdo de la nave prin= 
elpal- do. la..Catodral;-el Cuerpo 


derecho. 


Gran concurrencia de flelos lle- 
nó las naves de muestro principal 
tomplo, destacando la presencia 
de las congregaciones religiosas 
y delegaciones de colegios cató- 
licos, de Jóvenes y señoritas, per 
fectamente uniformados y con los 
estandartes de sus ostablecimien» 
tos. 


Entre tanto, una apretada mue 
chedumbre se había congregado 
en la Plaza Murillo, donde forma» 
ban el Colegio Militar y otras 
unidades millfares. Monseñor An- 
drés Kennedy, Secretario de la 
Conferencia Episcopal, celebró o. 
tra misa para el pueblo, sobre el 
altar portátil erígido en el atrio 
de la Catedral, Gran cantidad de 
fleles se aproximaron al altar 
para recibir la Sagrada Comunión, 


Conetuída 1a Misa Pontífical cé= 
lobrada en la Catedra), se retira. 
ron de ésta el Presidente, sus Mie 
nistros y el Cuerpo Diplomático 
Poco después, se ínfciaba la pro» 
cesión del Corpus Christi que fue, 
encabezada por las delegaciones 


al Cuerpo de Cristo 


de colegios católicos y las congre» 
gaciones y cofradías religiosas, 
siguiendo una delegación del Go 
bierno, que estuvo representado 
por el Canciller de la República, 
Cnl, Joaquín Zenteno Anaya; el 
Prefecto del Departamento Cal, 
César Loma Navia, cl Alcalde 
Interino de La Paz, Dr. José 
López Córdova, el Director Ge 
neral de Protocolo, Roberto Pas 
checo Hertzog, y altos funciona. 
rlos de la Administración, El Can- 
clller, el Prefecto y el Alcalde 
se turnaron para levar el Estan» 
darte Eucarístico. 

Segula el Clero, secular y regu 
lar, y a continuación la Jerar= 
quía Eclesiástica: Monseñor Abel 
1, Antezana, Arzobispo de La Paz 
y Monseñor Genaro Pratta, Obis 
po Auxiliar de la Arquidiócesis 
el primero revestido de los or- 
namentos sagrados, y otras aulo- 
ridades eclesiásticas, entre ellas 
Monseñor Ezequiel Beltrán, Vica- 
rio General y Monseñor Andrés 
Kennedy, Secretario de la Contes 
rencla Eplscopal, 

Un grupo de niñas de corta 
edad, vestidas de ángeles, arrojan 
ban flores al paso de una carro 
za artísticamente decorada que 
transportaba la Sagrada Eucarís. 
ta bajo pallo, Junto a Ella, de 
rodillas, se encontraba el Nuncio 
Apostólico de Su Santidad, Monse= 
ñor Carmine Rocco. 

La procesión del Corpus Chris. 
ti, como todos los años, consti- 
tuyó un acto del culto Feligloso 
de gran solemnidad, La cabeza 
de la procesión hacía su ingre- 
so a la Plaza Murillo, luego de 
haber recorrido un costado de e- 
Mo, la callo Ingavi, la avenida 
Montes y la Comercio, mientras 
la carroza con la Sagrada Eucaríso 
ta iniciaba reción su marcha, Es- 
peclal realce alcanzó la procesión 
por la presencia del Colegío Mi 
litar y unidades militares, Los 
cadetes vsstían uniforme de para» 
da, Cadetos de la Fuerza Naval 
escoltaron la carroza, 

Conforme la procesión seguía 
su recorrido, enorme cantidad de 
floles engrosaba sus filas hasta 
convertirse en ablgarrada multio 
tud que seguía a la carroza om 
lonando cánticos religiosos. Hom- 
bres y mujeres se confundian con 
hiños de corta edad, muchos de 
éstos en brazos de 'sus padres, 
que seguían al carro engalanado 
demostrando su profundo fervor 
religioso, 


BENDICION 

Correspondió al Nuncio Apostó- 
lMco de Su Santidad Impartir la 
bendición desdo el atrio de la 
Catedral. En instantes en que la 
carroza hacía su Íngreso a la Pla» 
za Murillo, millares de pañuelos 
blancos se agitaron para saludar 
a Cristo, presente en la Sagrada 
Eucaristía, mientras centenares 
de voces elevaban al grito de IVi= 
ya Cristo Rey! 

La multitud puesta de rodillas 
y viviendo momentos de intensa 
emoción, recibió la bendición.En 
Instantes en que el Nuncio Apostó» 
lico levantaba la Custodía para 
impartir la bendición, las bandas 
militares tocaron el Hímno Nacio» 
nal y los cadetes y soldados pre= 
sentaron armas, 


IA 


l 


TALCO PERFUMADO 
PARA DAMAS 


Vitabel 


Inmensa multitud de fieles concentrada en la plaza Murillo recibió la bendición, Esa multitud bie 


z0 ondcar millares de pañuelos blancos al paso de la Sagrada Eucar 
sector del gentío congregado delante de la Catedral, formado por alumnos de colegios y 


El Arzobispo de La Pa: 
Prata, y al Secretario de la 
Procesión de Corpus Chris, 


Monseñor Abel Antezana, 


Conferencia Episcopal, 
cuya nota de 


sonas, muchas de ellas llevando en brazos a Sus pequeños hijos. 


En Buenos Aires 


La fotografía ilustra un 


junto al Obispo Auxiliar Monseñor Genaro 
Monseñor Andrés Kennedy, presidieron 
sstacada fue el acompañamiento de centenares de per 


Policía dispersó con gases lacrimógenos 
a un millar de manifestantes peronistas 


BUENOS AIRES, 9 (AP)o= Alre= 
dedor de un millar de manifes» 
tantes peronistas libraron varias 
escaramuzas durante dos horas 
con la policía montada y brigas 
das que utilizaron gases lacrimb» 
'genos en el eleganto barrio norte 
de la cludad. 


Los partidarios del exátetador 
Juan D, Perón desafíaron una ore 
den del Goblerno que prohibió una 
ceremoñla en una plaza donde un 
goneral peronista fue ejecutado 
hace diez años como hoy desputs 
de una fracasada rebelión. 


Se Informó que tres personas 
resultaron heridas; el diputado 
peronista Cornejo Linares, unem= 
pleado del congreso y el fotógra= 
fo de una revista, 


Un número no revelado de maz 
nlfestantes fue rodeado, 

La policía empleó bas jones, gan 
ses lacrimógenos y chorros de as 
gua a presión para dispersar alos 
manifestantes, 


La composición gráfica muestr 


gido en el atrio de la Catedral 


Abajo, el Canciller Cn. Joaga 


arriba, a Monseñor Kennedy celebrando la Santa Misa para el 
Pueblo congregado en la plaza Murillo, Niñas vestidas de blanco flanquean el altar portátil eri- 


Zenteno, el Prefecto Cal. César 


Loma Navia y el Alcalde interino, Dr. José López Córdova, representan al Gobierno durante la 


procesí 


El Canciller lleva el Estandario Eucarístico. 


La plaza era hasta hace un tlom= 
po el lugar donde existía una an= 
tígua prisión en la que el Gene 
ral Juan Jost Valle fue fusilado 
por tratar de derrocar al gobler= 
ho provisional del Presidente Pez 
dro E, Aramburu on 1956, 

La manifestación fué encabeza 
da por una docena de legislado- 


res peronistas, la hija de Vallo, 
Susana, y el Goneral Raúl Tanco, 
amigo de Valle 


La policía prontb16 la domostra- 
ción porque los manifestantes. no. 
obtuvieron por anticipado 01 ““per= 
miso de reunión” requerido para 
toda concentración pública, 


EL CARDENAL WYSZYNSKI REPUDIO 


ATAQUES DE COM 


UNISTAS POLACOS 


VARSOVIA, 9 (AP).- El cardenal Stefan Wyszynski en defensa 
de los festejos del milenio del cristianismo en Polonia repudió 


aseveraciones comunistas de que 1 
ña política contra el Estado. 


los aprovecha para hacor campa- 


El Cardenal Primado replicó también a objeciones del Gobierno 
y la presunta interferencia de la policía a la procesión, esta soma. 
ña, de la Mamada Madona Negra de Chestocova -un cuadro de 
una Virgen María que se dice data de hace 600 años- do una cit. 


dad a otra. 


«A nadíe le hizo daño... pasó como Relna de la paz... miró con 
sus benignos ojos a los hijos de su hijo «hijos de la nación pola» 


car. 


El Cardenal habló bajo un so 


candente a más de 50.000 fieles 


que se apiñaron en procesión de la catedral de Varsovia a la Igle- 


sia de Santa Ana con motivo de 


la fiesta de Corpus Christ, que 


sigue siendo feríado ofícial aunque el país es de régimen comunista. 


CON GASES LACRIMOGENOS POLICIA 
PANAMEÑA DISPERSO A ESTUDIANTES 


POR LUIS C, NOLI 


PANAMA, 9 (AP).:La Guardia 
Naclonal dispersó hoy a unos 200 
estudiantes que intentaron hacer 
una gran manifestación en Colón, 
después del sepelio de las víctl- 
mas de la violencia del lunes. 


Los gases lacrimógenos lanza. 
dos por la polícía hicteron Mo. 
Tar 4 mumerosas personas, cente- 
ares se refugíaron en la zona del 
Canal para escapar de la huma. 
reda. Por la noche se informó 
en la zona que había como 2.000 
refugiados en un estadio, entre 
ellos una mujer estaba "herida 
de perdigones, lo que indica que 
la polleía lanzó los cartuchos de 
sas y lambién disparó con esco. 
petas. 


El Incidente ocurrió a eso de 
las 17,45 después del sepello de 
dos estudiantes. Entre 1.500 y 
2.000 personas marcharon on el 
cortejo fGnebre por la ciudad y 


desputs tomaron autobuses para 
ir al cementerlo de Puerto Pllón, 

A 10 largo del camino al ce- 
menterio había millares de es- 
pectadores. Aunque cayó un agua 
cero torrencial no se Interrumpló 
el paso del cortejo, que comenzó 
a las 14 transcurrió sin inciden 
tes. 

Después del entierro unos 600 
estudiantes se dirígleron a la cl» 
daden plan de manifestación. Cuan- 
do llegaron a la calle donde estas 
ba apostada la Guardia Nacional 
quedaban unos 200, 

Dispersado el grueso de los ma. 
nifestantes la Guardía comenzó. 
a despejar pequeños grupos para- 
potados tras barricadas Improvi- 
sadas. Hay una versión de que 
algunos de estos grupos langgron 
bombas de gasolina. 

Según Informe no confirmado, 
hay dos personas más heridas 
por perdlgones. 

Al entrar la noche la capital 
permaneció tranquila. 
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AVISOS 


CLASIFICADOS 


CARVAJAL Yanacocha 448, Una 
tienda calle Rodríguez anticrético 
[entrega inmediata,buen lugar, Tien 
[da trastienda Vicente Ochoa, lugar 


HABITACIONES 
ANTICRETICO 


Se vende living y comedor, 
Mbros y varios, en Pasaje Bar 
Mivian No, 21, de 9 2 12 y 2 
as 


POR VIAJE 


Se vende juego de dormitorio, con 


PRESENCIA 


Coloque su aviso clasificado 
POR TELEFONO 
Llame al 10460 o al 11125 


TAKIFA: VEINTE CENTAVOS POR PALABRA ($b 0.20) 


La Sección CLASIFICADOS de PRESENCIA está a su 


SE NECESITA 


700mts. cuadrados de tere 


VENDO TERRENO 


Y casa, sin intermediarios, 
Teléfono 24498, 


LOTES-TERRENOS. 


VENDO CASAS 
'VAJAL Yanacocha 448.Vendo 
Villa Copacabana. — 


El drama clasificado 


Vagoneta 
S7.Referencias: Laja 176. 


(D 


COLECTIVO 


29675. 


+ VAGONETA 59 
Standaró, vendo motivoviafe. 


Jorge Saenz 1339. 


AUTO CHEVROLET 


Modelo 1947, “COUPE”, vendo, 
Referenci 
fono 23891. 


egevie ELECTRI 4 
POR MOTO, uc permuto conc || y socio macia. | | NPLADORES 
ANTICRETICO TIENDA eL vVisiama de Hada 120 Tel. || den. ROD' 


PRESTAMOS 
DINERO 


D El importe será cobrado en su domicilio, 
EPARTAMENTOS MUEBLES ECTIVO Y ECONOMICO sí Ud, desea vender o 
TIENDAS im sita casa, departamento, oficina o si desea 
us o los requiere, SÍ busca em des: 
Y »site empleados. Si quiere recuperar algún objeto — 
OFICINAS NO PIERDA TIEMPO, 


De alta presión. Se puede 
antes gr sin mayor 


PANAMA AUT 
Eee Gral Campero Qe <A 


socios 


Socio ADMINISTRADOR 


-HEVROLET*,modelo | | y; 


121 de 15.000 a 25.000, preci 
¡gencia.Graneros 393 


. pas 


RODAMIENTOS 


PRESTO 1.500 DOLARES 


-ardán, de punta eje, despla! 
braga 


zadores de om 


ARTICULOS 
PARA EL 


VENDO PIÑON Y CORONA 


REPUESTOS modelo DA, DI 
EN 

GENERAL 
CUBETAS LOOCKED — 
WAGNER 


Proteja au vehículo, usando cu- 


SE JENDE, 
IOUSE 4 


VENDO JUEGO 


De living, tipo americano 5. 800 


BÓBINAS Y 
bicicleto,una grande de hombre y REGULADORES 
luna chica de mujer. Referencias 

Avisusch NS TOdasieléfono 28159. 


ATENCION 


Calixto Tarque.no puede sub-al= 
quilar al trans(erir la tienda ubi- 
cada 'odríguez y; 


UNDERWOOD MOD. 5 


"ROYAL'”,18 y 14 pulgadas, ven 
do.Comercio 994, oficina 


para 6 y 12 volt 
PANAMA AUTO PARÍS: Cu 
Gral. Campero NY 92. 


CORREAS 


ENGRANAJES DE CAJAS || Bedes y suna maras preci 


je y otras marcé 
Para suto blocks, sincronizado» 


RADIOLAS E 


PICK UPS 


'S mpero Ne 
OFREZCO Ei 
DEPARTAMENTOS 
CARVAJAL Yanacocha 448.Depar 
¡mentos ofrezco distintas zonas, 
Av.Perá 30.000 $b.C: 
segunda y 19tO.PAr 
NAÑA AUTO PARTS. Calle OS 
neral Campero N? $2. 


EN VENTA 


dec p0c 
32229 solo en 1 


tardes. 
SECRETARIAS 
nas ocha sad olcl 


HAxOS Y EMPLEOS ma Fnciclono 10956. ts Ssmrecería "TOYOTA", 


REVISTAS ¿JINETES 


El 


rimas | GRANDES, 
hiato 


ANTICRETICO 
DEPARTAMENTOS 


CARVAJAL Yanacocha448, Dos 
habitaciones anticrético Baptista 
8.000 sb Dos habitaciones 3 de ha 


CAÑERIA NEGRA 


¿NECESITO “¿MANESMAN" 


> Strvleñta: que: sopa'' de 60- 
ina, para: matrimonto “solo. 
InGtll. presentarse sin certifi- 
cado. Marlaca 120 (casi esqui. 
na Lucas Jalmes). 


NECESITO 
ño 


ii ado tihas: 


DOY CONTRATO 
ANTICRETICO 


Dos amplias habitacíc 
na, servicio, Referencias. Chacal- 
taya 348. 


a NECESITA 


alquiler, con 
la calle, para. 


GUIA PROFESIONAL 


SARA SAL GUERO? 


pos Alres; lote en Avenida Te- 
Jada Zorzano, 


DR. GON: 


MEDICOS 


FAUSTO SALINAS RUIZ 
Médico de Niños 


Demicilo Cleneros 1264 - Teltfeo 2 
a pS ES 


TELEFONOS 


Z= 


SA ERO TELEFONO 
o ea 


COMPRO TELEFONO 


Particular o comercial.Refereo— 
jueno 377,""TORREJON”. 


TELEFONO 


En alquiler necesito, 
renclas teléfono 24970, 


TAPICERO NECESITO 


tente en “LUXOR” 


emtertor. TeLátoco 


añ Bueno 2 


¡NECESITO 


Cocinera, sirvienta y 4chicas 
tejedoras para máquinas Su 
Sppit y New Yorker, “Ulama 
Comercio 819, teléfono 23610. 


- Consultorio 


Dr. MIGUEL MELEAN DIEZ de MEDINA! 
calblono 29466 


OFREZCO EN MEDICO DE 
ANTICRETICO 


[Casita de un departamento, dos dor 


Je aaa a 


Roma, 
cal Sn 


OCASION VENTA SNACK 


or motivo de viaje Snack] 


more eN E ROLÓN y EIROGÍA DE 


ABOGADOS 


BENJAMIN MIGUEL H. | 
EMILIO MEDINA 


Ago: 
mismo Snack o teléfono 23386. 


NECESITO 


.Av.Armentia 54S,tele- 


EN ALQUILER 
departamento, dormito= 
eferible Miraflore: 


Proch 


NECESITO 
ie Tejedora a máquina, expere 
ta. Referencia: calle Sahta Cruz 


Refo- 
DOY ANTICRETICO 


Departamento,céntrico,moderno, 
independiente,32.000,Colón 950, 
final. 


PROFESORES 
cremas 
INSTITUTOS 


¿AUMEl TE ESTATURA 


SE NECESITA 


perlencia. Av. 
Panemó, alto: 


DOY $b 23. 000 


AUTOMOVILES 
EN ALQUILER 


no 20114. 


ALQUILO PIEZA Df. JULIO REMERS SCIARONI 
As 
RAN 
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Los lomentobles hechos que se 
Oruro y que han dejado un triste 


Concurso de errores 


hon producido en lo ciudad de 
saldo de heridos como demo: 


¡ración de que los métodos violentos siguen siendo la norma de 
onducta de mucho gante, se han producido dentro de uno cade- 
no de errores que es indispensable señolar. 


' En primer lugar una vez más, 


horas de trabajo y ostentan- 


do su calidad de tales, autoridades del gobierno han asistido as 


tecibir a dos condidatos que se holloban en gira pol 


"meses que venimos censurando e: 


biemo una acción clara y firne pora frenar este abuso. Los qu 


jas en este sentido sólo han re 
¡ciones reiteradas de que el gobi 
uehos, como acabamos de verlo e 


ico. Hace, 
:s!a conducta y pidiendo al q: 


ibido como respuesta declora- 
Émo no se porcializa. Los h 
n Oruro, dicen lo contrario de 


las declaraciones. Hay un favor oficial indisimuloble en torno a 


“la condidatura del Frente de la 


Revolución Boliviana. Habría 


que ver si esas mismos autoridades concederían lamismo licen- 


sio a empleados u obreros cuando 
Jidotos. Las proferencios persor 
¿¿ueden ser mani! 


ismo. 


se trote de giros de otros con- 
nales de esas autoridades no 


stadas en forma de apoyo oficial y de favorir 


El segundo, error que no podemos pasar por alto ha sido el 1 


or desproporcionado y excesivo 


con que han procedido las au- 


(foridades. Han respondido con balas a las piedras y provocacio- 


nes verboles, Evidentemente no estamos justi 
dentro del primitivisno que desgraciadamen- 


vocaciones. Per: 


ando tales pro- 


le coracteriza nuestras luchas políticas, hemos visto que casi 
Siempre se ho procedido dentro de cierto proporción. Los bolas 


de un lado, no se justifican onte 
autoridades de Oruro estuvieran i 
acto político, hace pensar que ell 


¿or desmedido contra los atacantes de lo manifestaci 


to, Es des 


, OcfuOron como autori 


Jzor y como partes en pugna. No os hacesario d 


ataques a piedras. El que los 
indebidamente mezclados en un 
llos mismas procedieron con ri- 

del Fren 
dades que ponen orden con rí- 
ir cuón censu- 


roble es esto conducto a los ojos de todas las personos impar» 


siales. . 


Finalmente hoy que condenar «dentro de este concurso de erro» 


¿es y conductos torcidos- la pro 
“que en acto reñido con lo más m 


vocación de los universitarios” 
Ínima tolerancia y el indispen- 


sable respeto a las ideas ajenas, se lanzaron a querer disolver 


¿na' monifestación política. Aun 


¡que ella contara con el apoyo 


aficial que hemos censurado, no puede justificarse un otaque 


¡le esa noturalexa. Lo violencia 


como método es una afirmación 


de que serenuncio ol debate civilizado de los ideos y los posi- 


'universitari 
que ésta fuera manchada con la 


En ese sentido resulta positiva la acción de un grupo 
que !omó posesión de la Universidad y se opuso a 


parcialización y convertida en 


centro de actos bochomosos, Estos universitarios han salvado 
To altura y la respetabilidad de su Universidad. 


Estas y otras consideraciones 
Jos hechos lomentobles de Oruro 1 
gl gal 
le los hechos. Esta cadena de 


jemo, a los políticos y a los 4 


que podrán hacerse en torno a 
jen que llamar a la reflexión 
'ersitarios protagonistas 
rrores tiene que detenerse o 


705 envolverá en un indeseoble clima de violencia y de odiosos 


referencias. El país y nuestros 
los únicos perjudicados. , 


intentos de democracia serán 


La violencia se está Imponten- 
do en esta campaña política. Y 
con resultados siempre negativos. 
Violencia física y violencia verbal. 
Por un lado pledras, balas, gritos, 


barricadas. Por otro lado lengua: . 


Je duro e insultativo en la discu- 
sión de las ideas y de las conduc- 
tas políticas. 


Lo sucedido en Oruro, de no 
ser rápidamente aprendido como 
lección que nos llama a la refle- 
xi6n serla, puede convertirseenun 
sistema que vendría a poner una 
nota muy lamentable, de conser 
cuencías dolorosas y de métodos 
inadmisibles, en esta campaña po- 
Mítica. 


Los insultos y provocaciones, 
por” otro lado,. no llevan a nin: 
guna parte, La posición de un ad- 
versarlo puede ser censurada sin 
necesldad de que procedamos como 
gentes de baja ralea y de escasos 
recursos mentales, * 


Si las cabezas de esta campaña 
empiezan por insultarse y por pro- 
vocarse, no podemos esperar, 
como resultado, sino que las mi 
tancias tomen por su cuenta lle- 
var al terreno de los hechos y las 
balas aquellas provocaciones y ata- 
ques verbales. 


De acuerdo a lo que afirma 
les Zuazo, el bloque MRP que es- 
tá acudiendo a elecciones con el 
propósito de capitalizar todos los 
votos del MNR, está procediendo 
contra el MNR y no hará sino 
dañar al proplo Paz Estenssoro. 
Siles es partidario no de bloques 
sino de unificación amplia, 


De todos modos la cosa está 
hecha y de persístir estas encon- 
tradas posiciones en torno a lo 
que debe hacer el MNR, las divi- 
siones de ese ya dividido y sub» 
dividido partido so ahondarán. 


Vistas las cosas desde fuera, uno. 
tiene la Impresión de que todos los 
líderes de ese partido han perdido 
el contro" de sus gentes, Y estas 
buscan la forma de encontrar mue- 
vamente su camino, Estos bloques 
son una expresión de esos inten 
tos! Tienen que cargar, además, 
con todos. los errores y todas las 
barbaridades que después de 13 
años de gobierno, simbolizan al 
MNR. 


POLITICUS 


UNA CAMARA FOTOGRAFICA 


;pues de todo, esta vez, lo 


me Ya tecnología 'americana' ha 


lecho con el "Surveyor' (Inspeo- 
Jor), no es otra cosa que plantar 
in el Mar de las Tormentas de 
“a Luna uma cámara fotográfica 
¡obre un trípode de aluminio. 

ipero eso trípode de tres me- 
ros de altura tene más importan- 
la que las Pirámides de Egipto, 
¿2 Torre Eiffel y el Empire Sta: 
jolIding Juntos! 


¿, La construccióndel Surveyor, om 
la que han participado varlas em- 
óresas especializadas, ha durado 
línos cinco años. Se trataba de un 
liparato tan complicado y perfec- 
fondo, que su elaboración plan- 
'eaba cada vez muevos problemas, 


LA CARTA DEL DIA 


— 


A maestros y autoridade: 


Es lamentable y triste la situación que estamos contemplando 
oa raíz de la huelga do maestros que hoy entra en su décimo octavo 


dla. 


- SÍ algo necesita este pobre país es educación y estudio, SI ale 


ma respuesta pretende Contestar 
<amlento Y muestro atraso, 
coloca en uno de los niveles más 
y cultara, tecnificación 
Pero, clegos ante esla dramática 
rio y autoridades, estanentrascad 


nas al fondo mismo del asunto, sin preocuparse de que pasan los 


_dlas frente a su Insensibilidad dej; 
tra ya precaria educación, 
Una huelga no puede mantener: 


ir unánime de la opinión nacional, 
4 tenicas que estudian lentamente proposiciones, acumulandatos, pl- 

den Informes y alargan todo camino de solución en forma abusiva, 
- Tengo la Impresión de que la mayoría de los maestros no saben 


exactamente qué es lo que desean 
los dirigentes 
- explicación de 


demandas, 


'Todo lo cual es un abuso, Una barbaridad sin nombre. 
este tipo de Irregularidades, los bolivianos no 
escandalizan ni arman mayor escándalo por esta situación que 
deja a sus hijos privados de la escuela, Pero esa Indiferencia y 
Less aceptación aparente de hechos inaceptables no quiera decir 
que la gente está de acuerdo en que se plerda indefinidamente el 
Mempo y se compliquen las discusiones en forma Imprudente. 
“Tanto dirigentes del magisterio como autoridades de educación 
Menon que encontrar a plazo breve una fórmula mínima de solu- 
ción al problema jubilatorio, dejando los Cetajles para posteriores 
discusiones y logrando que se relalcien de Inmediato las clases. 


Acostumbrados 


Nada más, 
Los abraza, 
; 


Huelga sin sentido 


¡tán tratando de descubrir un método claro para la 


EN LA LUNA 


De acuerdo con el primer proyec» 
to, el Surveyor tenfa que haber 
estado listo hace ya tres años. 
Poro el equipo de Ingenieros, t6e= 
nicos y astro-físicos que lo Iban 
modelando, hacían sucesivos reto- 
ques hasta llegar, finalmente, a la 
perfección deseada. 


Se cuenta que Míguel Angel 
cuando después de un Intenso tra: 
Mol 
lo un golpe en la rodilla, 
diciendo: “Habla!” 


Cuando os clentíficos y tecnó- 
logos del Surveyor dieron por te, 
minada su cámara fotográsic 
dieron haber dicho “¡Hacia 


en forma comprehensiva nuestro 
:a es, precisamente, la que nos 
Jos de alfabetismo, educación, 


realidad, dirigentes del majíste- 
¡en cuestiones complejas y aje- 


jando undaño irreparable ennues- 


indefinidamente y contra el sen- 
mientras se forman comisfones 


y bajo qué sístema, Y muchos de 


XAVIER 


Por W.K.Mayo 


Quizá el Surveyor es la mayor. 
maravilla que hasta ahora ha crea- 
do la tecnología. 


Ha costado unos 800 millonesde 
dólares -dlez veces más de lo que 
Anlelalmente se había presupuesta. 
do-; pero los 190 millones de nor- 
teamericanos están orgullosos del 
Surveyor, y no lamentan lo que 
han pagado en concepto de Impues- 
tos para que pudiera llevarsea cas 
bo una ta? proeza. 


El 2 de junio -es una fecha que 
conviene marcar con pledra blan- 
ca-, cuando al cabo de unos mins- 
tos de haberse posado suavemente 
sobre la Luna, el Surveyor empezó 
a enviar una fotografía tras otra, 
los astro-f[sicos y tecnólogos que. 
habían dirigido la operación, reunt- 
dos en el laboratorio de Pasade- 
na, California, se pusierona aplau- 
dir. ¡Ovación calurosa al Surveyor. 
que se había portado como un hé- 
Fool 


Los directores de la operación 
no estaban completamente seguros 
de que el primer ensayo fuese 
exitoso. Calculaban ellos que las 
dos o tres primeras veces -hay 
proyectados diez ensayos de Sur- 
Veyor- los resultados serían del- 
cientes, como le ha ocurrido a Ru- 
sla, cuyo éxito del Luna 9 estuvo 
precedido de cuatro fracasos; pero 
se equivocaron. 


El primer Surveyor que legó 2 
la Luna cumplió su mísión de una 
manera perfecta, tanto que parece 
ud milagro. 


Cuando la televisión empezó a 
dar las primeras fotografías de 
la Luna, en las que se ven, nosólo 
los pedruscos, sino las simples 
pledrezuelas me sentí anonadado. 
Una porción de la Luna estaba de- 
lante de mf, no fotografiada por 
un potente telescopio, sino por una 
cámara fotográfica que la ciencia y 
la tecnología habían logrado Insta- 
lar en el suelo lunar, 


Me embargó una emoción pare- 
cida a la que experimenté la prime- 
ra vez que contemplé Roma desde 
el Pincio de Villa Borghese: me 
entraban ganas de Morar - (ALA). 


PRESENCIA 


Los propósitos en Vietnam son detener 
la agresión y crear una nueva sociedad 


Por Hubert Humphr 


Y, 
Vicepresidente de los EE.YU. 


NOTA.- Este es el segundo de 
una serle de cinco artículos 

1 escritos por el Vicepresident 
'de los EE.UU. sobre dlve 
sos temas y cuyos derechos 
de publicación han sido adquí- 
idos por este diario. 


Regresó hace poco del Asia Sud- 
oriental, en donde vl las fuerzas 
de la libertad librando dos bata- 
Nas: una para impedir el triunfo 
de la agreslón; la otra para crear 
una mueva sociedad prometedora 
y alentadora. 

Lo que vi allá me demostró 
una vez más que no hay simple 
solución a la trágica y compleja 
tarea que afrontan los Estados 
Unidos en esa parte de Asia. 

La cuestión consiste en recono: 
cer y aceptar la complejidad y 
las dificultades de los problemas 
existentes y al mismo tiempo 
afrontarlos con la convicción de 
que no es posible eludirlos.. 

He tenido ocasión en las sema» 
nas recientes de ver de cerca la 
la desesperada pobreza en que 
viven los pueblos del sudeste de 
Asia, 

Me observado la tremenda dife- 
rencia entre los ricos y los po= 
bres. 

Ke visto niños pequeños mal 
mutridos, con pocas perspectivas 
de llegar a adultos. 

Ke visto los campos de batalla 
en los cuales los soldados de mu- 
chas nacionalidades y creencias 
han luchado en el transcurso de 
los años sobre el fondo de dolor 
y miseria de los campesinos, que 
no desean otra cosa que poder 
cultivar en paz esos mismos cam= 
pos. 

He visto en Vietnam los rastros 
dejados por los terroristas y los 
asesinos que tratan de subvertir 
el nacionalismo con fines totall- 
tarios. 

Pero en mi reciente viaje he 
visto también amplias pruebas de 
la capacidad de' hombre para la 
Justicia. 

Me visto líderes nacionalistas 
que, literalmente, a riesgo de su 
vida, están dedicados al mejora- 
miento de su pueblo cuando les 
sería mucho más fácil atender 


PROSLEMAS URBANOS 


a su propio Interés y su egolsmo, 
He visto hombres y mujeres de 
países mejor acomodados, sInobIt- 
gación directa para con aquellos 
2 quienes están 
trabajan en las ei 
campos para que Sus hermanos 
puedan compartir algún día la 
abundancia y el bienest 

He visto seres humanos que se 
han puesto de parte de las institu» 
clones libres cuando éstas les 
ofrecen escasos beneficios Inme- 
úlatos y cuando abandonarlas, a 
lo meno:por el presento, sería mas 
fácil solución 

Y sobre lodo, he visto porte 
americanos de todas les raras, 
colores y orfgenes nacionales lu: 
chando — orgullosos, honrados y 
conscientes y no súlo con las. 
mas en la mano, Las tropas nor- 
teamericanas en Vietnam están 
participando en numerosos pro- 
yectos enseñando a los analfabe- 
los, construyendo escuelas y hos: 
pitales y demostrando práctica: 
mente en pob'ados y aldeas su 
valor y su compasión. 

Los norteamericanos — pueden 
sentirse Justamente orgullosos de 
los sacrificios que están haciendo 
sus conciudadanos. 

Hay funcionarios civiles porte- 
americanos que, con Igual valor, 
pericia y determinación están 1: 
brando batalla contra los peren 
nes enemigos del hombre, la en: 
fermedad, la Ignorancia, el hambre 
y la pobreza. 

Por eso digo que he presencia. 
do dos batallas: la Jucha contra la 
agresión y la otra para crear 
una nueva sociedad. 

Y por lo que he visto de ellas, 
he vuelto convencido de que tene. 
mos que continuar nuestra obra 
aquí en casa, aunque algunas ve- 
ces sea con Fecursos imperfectos 
y sin suficiente comprensión de la 
Justicia social, la autodotermina- 
ción y la dignidad humana, y de. 
bemos proseguir nuestros estuer- 
os en el sudeste de Asía. 

Actualmente, se están poniendo 
a prueba en Vietnam nuestros 
procedimientos y objetivos demo- 
cráticos por las fuerzas totalita- 
rias que no han sentido nunca 
nada más que desprecio hacia e- 


Vendedores de tienda 


Por Antonio Conelas Galatoire 


Cuando se va de compras, la atención de los empleados en muchas 
', Desgano, irritación y tono Áspero en la 

son Características habituales como si el cliente, fuera. culpable 
Ituación en que se encuentra el vendedor. 

Preguntar por una mercadería y no comprarla, es motivo suficiente 
para que el vendedor deje de prestarle atención, cuando no lo trata con 


tiendas da mucho' que dese: 
xo2, 
del! estadó de ánimo y 1a 


brusquedad, Ignorándolo despectivamente aun cuando el cliente quiera 


Informarse de otros artículos. 


También ocurre que el empleado en diversas ocasiones pretende 
atender simultáneamente a cuanto cliente Íngresa al loc: 
de este modo una nueva forma de Mála atención, ya que, ante el reque- 


resultando 


rimiento de los clientes, sólo atína a preguntar lo que desean y dar 


el precio en tono cortante. 


St los clientes tienen dudas sobre la mercadería: que desean comprar, 


9 quieren una orientación sobre lo que más les convendría, en muy ra» 
ras ocasiones hallan el consejo preciso o el asesoramiento aproptado. 


Consideramos que los propietarios de las tiendas de comercio deberían 
sus vendedores en el arte de vender, dando la adecuada 


—Instrulr 
atención al ellente. 

- Pagar comisión por ventas 
al salario básico que gana. 


- Estudiar las consultas de los clíentes y preparar un manual de 


que efectúe el empleado, sumándolo 


Asesoramiento que el empleado debe conocer. 


“El cliente siempre tiene la razón", con la coletilla “aunque no 


tenga la razón”, es un axtoma indiscutido en el comercio de otras clu- 
dades del mundo. En camblo, en nuestra comunidad es el cllente un sue 
frido comprador que debe resignarse auntrato descortés, sino ofensivo 
muchas veces, de parte de los vendedores, reciblendo generalmente 


actitudes agresivas sí reclama. 


Creemos que los vendedores deben reflexionar sobre el hecho de que 


ellos no hacen ningún fave 


al cliente atendiéndolo, sino que es una ol 


gación que deben cumplirla bien y hasta con entusiasmo, puesto que el 
vo'umen de compras que el cliente haga depende del trato que se le 66. 

Una buena atención por parte del vendedor, le redunda dos benefícios 
indiscutibles: conservar el trabajo y posibilitar un aumento en su 


sueldo. 


TRIDENTAZOS 


por LUZBEL 


SUEÑO PROFUNDO 


«llos. Estánsometiéndonos a prueba 
en una lucha que exige a la vez 
valor y conciencia, determinación 
y espiritu dedicado, 

He vuelto del Asla y del Pacf. 
fico convencido de que los recur 
sos espirituales y materiales de 
los Estados Unidos son esencia. 
les para la victoria en este con 
Nicto. Y he regresado convencido 
de que cualquiera que sea la apor: 
tación de los Estados Unidos,y es 
considerable, la aventajarán los 
pueblos y esas luchadoras naclo- 
nes. Orgullosos de su historia, 
sus tradiciones y su cultura y 
con un profundo sentido de su 
propio respeto y' su propio éxito, 
los pueblos libres de Asia y del 
Pacífico buscan en los Estados 
Unidos comprensión y ayuda en 
su lucha contra las injusticias 
del pasado y la amenaza dela a- 
gresión subversiva de la actualidad. 

Por eso, en mi reciente viaje, 
ál a conocer el compromiso de 
los Estados Unidos de evitar que 
triunfe la agresión y de garantl- 
zar el triunfo de los que aspiran 
a tener gobierno propio, desarrollo 
económico y progreso social. 

Esta es una polífica mucho más 
difícil de seguír que la de reti- 
rada y tambián más difícil que la 
de la violencia ilimitada y el 
aumento masivo de los hostil 
dades. 

Esta política es la que afronta 
con sentido realista y de respon- 
sabilidad la compleja y difícil 
labor de crearles un ambiente 
propicio al desarrollo de la Jus. 
teta social, a la dignidad huma. 
ha y a la libertad. 

Esta es la política que el pre- 
sidente Johnson y el pueblo nor» 
teamericano están dispuestos a se- 
gulr, una política a tono con los 
valores sociales y morales de 
los Estados Unidos. 

Este país, con amplio conocl- 
miento de las dificultades futuras, 
reltera sus intenciones de mante- 
ner la lucha contra las fuerzas 
de la expansión comunista, contra 
la pobreza, el analfabetismo, el 
hambre y las enfermedados, por 
todo el tiempo que la libertad asf 
lo exija. 

Relteramos muestra Intención de 
emplear muestro cas! ilimitado 
poderío militar en grado medido 
y Mmitado, En Víetaam los Esta» 
dos Unidos tienen un objetivo mi- 
lMtar y solamente uno: detener 
la violenta conquista del Vietnam 
del Sur, por el Norte, 

Relteramos nuestra determina. 
ción de buscar los medios de 
Megar a una negociación pacífica 
a pesar de que nuestros adversa» 
rlos rechazan la idea, 

Relteramos nuestra devoción al 
establecimiento de instituciones 
democráticas y lbres frente a la 
violenta oposición de los que slon- 
ten poco aprecio por ellas. 

Relteramos nuestra creonela de 
que llegará el día en que los que 
viven por la fuerza, la violencia y 
el terror comprenderán al fin que 
esos métodos no son aceptables 
como medios de acuerdo en las 
disputas Internacionales, 

No nos hacemos ilusiones do que 
la senda que seguimos es fell 
y líbre de obstáculos o que gas 
rantiza el éxito inmediato, Sólo 
sabemos que, a nuestro parecer, 
la defensa de la libertad y las 
finalidades de la paz nos obligan 
a seguirla. 


Caos y 
millones 


Las huelgas de hambre y los 
estorbos a la guerra contra el 
Viet Cong son las dos últimas 
armas que están utilizando los 
honzos budistas ensu afán por a- 
cabar con el gobierno de Ky, 

En realidad lo que pretenden 
forzar ahora es que Estados U- 
nidos retire su apoyo al pre- 
sente gobierno militar porque 
saben «astutos y conocedores 
de la situación- que sl se rotira 
el apoyo de Washington, la caf- 
da de Ky se torna muy fácil. 

Mientras tanto se produce 
un raro fenómeno: el estanca- 
miento del caos, Porque lo que 
vive Viet Nam, en todos sus as- 
pectos, es up tremendo caos. 
Y varlos (caos: dentro del maz 
yor, El que uno de ellos, el 
político, esté a punto de explo 
tar varias semanas y no termi» 
ne de resolverse, no es más 
que un elemento de tragedia, 

"NI el gobierno de Ky se anima 
a terminar con los reductos re- 
beldes centralizados en la an: 
ftiguas capital, Hue, ni los Ín- 

de bonizos y monjas ter- 

producir su efecto de 

levantar a las masas en una 
acción decisiva contra Ky, 

El mayor y más influyente 
de los bonzos, Tri Quang, ha 
empezado una huelga de ham» 
bre. Si ella tiene éxito y lo. 

mover, como es muy post- 
ble, a cientos de bonzos en toz 
do 'el pafs, las cosas puedon 
ponerse muy duras para el ré- 
£imen. 

Porque los 
pueden seguir sufriendo la (n= 
terferencía en acetones de ques 
actualidad se 


americanos no 


distas erigidos en calles y caz 
minos como protesta contra el 
goblerno, no permiten el movi- 
miento de tropas y de carava: 
has de armamento, Los amorí- 
canos tienen que regresar asus 
bases y renunciar a pn ataque 
O a una defensa en la guerra 
contra el Viet Cong, Este hecho 
puede determinar la Impacion» 
cla americana y su consígulen- 
te inclinación en esta guerra a 
muerte entro monjes budistas 
y tropas del gobierno militar. 
Resulta, pues, muy fAcil de 
esperar ún desenlace rápido, 
Los bonzos llevan ventaja en 
sentido, porque todavía tlo- 
nen muchos” recursos que usar 
In su afán de terminar con el 
rógimen militar, Este haproba- 
do ya el amargo sabor de su 
Único recurso: la fuerza y las 
armas, Agudizar el repudlo que 
le sobreviene por su uso, le ro- 
sultaría muy peligroso, 
|-. El centro de la guerra entre 
109 dos bloques que se disputan 
la hogomonía del sud este de 
Asla, se convierto, así, cada voz 
más, en un caos confuso de 
jangre, guerra, misería, herl- 
dos, pugnas religlosas, odios 
políticos, frustraciones, muer- 
los, bombardeos, actos de te- 
rrorísmo, revoluelones, crisis 
económica, apetitos, negocia» 
dos, discusiones interminables. 
Y lo que Estados Unidos gasta 
en un solo día de guerraen Viet 
Nam, cerca de 40 millones de 
dólares, resulta una clfra que 


se escapa a la comprensión 

dol mundo, Sín resolver la ste 

tuación de eso desgraciado pafs. 
AB,O. 


FEUDALISMO Y REFORMA 
AGRARIA 


(Conclusión) 


Hace bien el doctor Urquidi en 
criticar los procedimientos ar- 
bitrarios y desorganizados de la 
reforma agraria boliviana, a la 
cual_sitáa en el plano del refor- 
mismo democrático. burgués, por= 
que sl bien este fonómeno revolu- 
clonario ha determinado la extín- 
ción del sistema feudal de explo- 
tación de la tierra y de la opre- 
sión a las masas indígenas, tal 
como hasta añora marcha no tle- 
he visos de terminar con el pro- 
fundo subdesarrollo en que yacen 
las masas campesinas, explotadas 
ayer por el patrón feudal y hoy 
por el caciquo sindical o político. 
Además, es una Insalvablo proeza 
transtorir del neolítico a la edad 
atómica, a casi dos millones y 
medio de seres humanos, sin que 
se cree esa Inquietante y tur» 
bulenta anarquía que ha ganado el 
campo, en detrimento de los ver» 

jeros objetivos de liberación 
Social y económica. 

El Ideal, a muestro modo de ver, 
hubiera sido que la reforma agra- 
ría no mantenga la dicotomía: co- 
munidadhacienda, sino que plan- 
tee lisa y concretamente, basán- 
dose precisamente en los antece- 
dentes sociológicos que tan blen 


conoce el doctor Urquidi, es decir 
la célula económica y Soclal, el 
ayllu indígena, el retorno a la co- 
lectivización de la tierra, único 
medio de terminar con el mint- 


fundlo y el latifundio, y de avan- 
zar hacia una verdadera transfor= 
mación del agro, con eriterlo so- 
clalista. La simple dotación de 
tierras no ha significado para el 
campesino sino una suerte de 11- 
beración moral de su servidumbre 
secular, Sin técnicas modernas, 
sin medios crediticios para fo- 
mentar una producción en gran 
escala, sín sistema cooperativo 
sólido, el campesino no tiene más 
alternativa que apoyarse en su es- 
casa iniciativa y su miseria, para 
hacer producir poco y mal a la 
tierra que le han asignado. Otra 
cosa habría sido sl núcleos agra» 


Por Raúl Botelho Gozálvez 


rios de quinientas famillas y 
20.000 hectáreas,por ejemplo, tra 
bajen en tierras co'ectivas, domo 
lo hicieran en los ayllus Incalcos, 
y como lo hacen el ejido mexica: 
Bo, el Khollos soviético , los kl: 
bulz agrícolas 1sraelfos, 'las coo- 
perativas agrícolas escandinavas. 
En esas condiciones sería posible 
hablar de mecanización y de (n- 
dustrialización agrícolas. Pero la 
reforma agraria actual no es una 
solución completa ni cosa que se 
le parezca. Se dirá que propongo 
una medida extrema, o extremis. 
ta, la anulación de la propiedad 
privada. Nada de eso. La coleo- 
tivización de la tierra no amula 
la propiedad, pero sí la pluraliza 
y evita que el criterio minifun- 
átarlo, pequeño.burgués y egolsta, 
traduzca sus efectos en el atraso 
de las formas de producción. 

El libro que comentamos es, 
sin duda, una de las mojores as 
portaciones que so han hecho, 
hasta la fecha, en la olucidación 
del problema de la reforma agra. 
ría. Está Mamado a promover 
controversias, pues contiene abun- 
dantes afirmaciones polémicas de 
gran interés para que de una vez 
por todas se esclarezca el sen- 
tido y el rumbode: 
ría de la que depen 

nos, el futuro de las masas 
campesinas de Bolivia. 


Don Arturo Urquidí ha editado 
las siguientes obras: “Etnografía 


sobre el Censo Demográfico de 
1950' (1952), y ha torminado ha» 
ce poco el Anteproyecto de Ley 
General de Comunidades Indíge- 
has, que le encargara el Goblerno 
actual. Pero “El Feudalísmo on 
América y la Reforma Agraria 
Bolíviana", a muestro julelo, és 
su obra más sustantiva hasta la 
fecha y refleja al talentoso lía 
vestigador y orientador en un te- 
ma de tanta importancia para el 
porvenir económico del país. 
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MICRONOTICIAS 


SAIGON 
herido hoy el corresponsal del 
*vashington Post en Vietnam, 
Ward Just, durante la opera: 
ción “Hawthorne”, al norte de 
Kontum(420 Kms. al nordeste de 
Salgón). Recibió varias esquire 
las de granada pero su estado 
no es de peligro. 


PEKIN, JUNIO 9 (AFP), El 
delegado chino que participó, 
en mayo pasado, en la reunión 
del Consejo Mundla! de La Paz, 
en Berlín, condenó un proyecto 
de paz en Vietnam que fue pre- 
sentado y que, según 6l, debe 
someterse a lapróxima reunión 
de dicho organismo, este mes. 
En una entrevista concedida ala 
Agencia *'China Nueva”, dicho 
delegado dijo que los “revisio- 
nistas soviéticos", amparándo- 
se en el Consejo Mundial de la 
Paz, que éllos controlan, de- 
fendían las tentativas de ne= 
goclaciones de los “Imperla» 
stas norteamericanos”, 


NAIROBI (KENYA), JUNIO 9 
(AFP).- Roberto Kennedy decla. 
TÓ hoy que la situación es vir - 
tualmente explosiva tanto en A- 
frica del Sur como en el resto 
del Africa. La situación en Afr! 
ca del Sur-dijo Kennedy, encon» 
ferencia de prensa dada en Nal. 
robI, de paso hacla Dar«Es Sa 
lam! “es triste actualmente 
para muchos, y muy cruel para 
Algunos” 


7.-Germán Villca 
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JUNIO 9(AFP),- Fue 


PRESENCIA 


momento en 
Géminis 9, fueron tomadas 


Estas extraordinarias fotografías en secuencias, tomadas del 
que el Titán se elevaba llevando al espacio al 
por una cámara automática coloca» 


Se prorrogó el Estado! 
de Sitio en Guatemala 


da cerca del sitio del lanzamiento (AP Wirepboto) 


Ciclón “Alma” dejó once muertos y un 
centenar de heridos en isla cubana 


LA HABANA, 9 )AFP).- Once 
muertos y cerca de un centenar 
de heridos, algunos de gravedad, 


HURACANES 
AZOTARON A 
LOS EE.UU. 


WASHINGTON, 9 (AF P).- Los 
huracanes que azotaron ayer 
rudamente varias regiones de 
los Estados Unidos, seguían 
causando estragos esta mañana, 

Varias casas de los arraba- 
les de Chicago fueron parcíal- 
mente destruidas anoche. El 
viento arrancó arboles, derri- 
b6 postes y líneas telefónicas y 
eléctricas y quebró una antena 
de 80 metros de alto. 

Las víctimas en Florida y 
Kansas suman quince. muer 
los y cerca de selscientos he- 
ridos. Los daños materiales 
se calculan en. millones de d6- 
lares. 


Budistas obligaron a EE.UU. a retrasar 
una operación militar contra Vietcong 


HUE, (VIETNAM DEL SUR). 
JUNIO 9 (AFP).- Los budistas de 
Hue obligaron hoy indirectamente 
a los norteamericanos a Felrasar 
y tal vez a anular, una Impor= 
tante operación militar contra 
el Vietcong en dicha región. 


Los altares budistas erigidos 
al atre lbre en Hvs, inmoviliza- 
ron esta mañana *ciiprano a una 
co'umna de 136 tones nortea- 
mericanos y vietnamitas, que se 
disponía a cruzar la ciudad y 
transponer el “lo de los Perfu- 
mes", 


Al rayar el alba, los bombar- 
deros gigantes «B-52w habían 
martilleado, a unos quince kiló- 
metros al shorte de Hue, una zona 
de concentración probable de Viet. 

ng. Poco despubs unidades de 
marines'* norteamericanos aso- 
ciados a un batallón de fusileros 
marinos gubernamentales y dos 
batallones de paracaldistas, tras» 
ladados desde Danang el lunes 
pasado, tenían que llegar al sec- 
tor de las operaciones. 


petición del Ge- 
me 1 venerable "Tri 
Quang dio a sus partidarios la 
orden de desplazar, antes de las 
05.30 locases as esta manana, 108 
altares levantados en las calles 


Por expresa 
Adan, 
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Consultas de Lunes a Viernes de 16 a 19, 


dejó el Ciclón “Alma a su 
por la Isla de Cuba, según se a- 
uneló hoy oflclalmente, 

La Habana, que sufrió más se- 
riamente los embates del ciclón 
se quedó sin electricidad durante 
todo el día de ayer. También 
se vieron afectadas, aunque en 

or grado, las comunicaciones 
telefónicas y telegráfica con el 
Antertor.. 

Noticias Incompletas dicen que 
en la provincia de La Habana, 
los vientos arrasaron 400 cata: 
Merfas (medida de tíerra que e- 
quivale a 13 hectáreas) de sem- 
bradfos de bananos. 540 caballe- 
rías de maíz y un número aún 
ho calculado de sembradíos de yu- 
ca, calabaza y otros frutos me- 
nores. 

El comite provincial del Partt- 
do Comunista anunció hoy que 
movilizaría inmediatamente clen 
mil habaneros para trabajar en 
el campo durante quince días, y 

¡dar así a reparar los daños, 
en las granjas estatales y priva 
las. 


de Huo, para abrir la vía al con- 
voy militar, Los camiones blo- 
queados Megaron con tardanza a 
la entrada del puente en el “Rio 
de los Perfumes” y cuando 110= 
garon alacarretera número uno, 
que sube hacia el norte, encon 
traron mesas cargadas de budas, 
velas e Incensarios que hicleron 
su reaparición) precisamente a 
as 05,30 locales, 


Los 130 camiones se vieron 
obligados a dar media vuelta y 
regresar a Fu Bal, la base nor- 
teamericana situada a 14 Kms. al 
sur de Hue 


Los — tres batallones guberna- 
mentales que lograron salir de la 
cludad, después de recorrer 17 
kilómetros hacía el norte, se en- 
contraron detenidos otra vez por 
altares levantados en la carrete. 
ra y un vallado humano de. £íp1es 
budistas reclinados en el suelo. 

Los — soldados sudvietnamitas 
fueron finalmente autorizados a 
franquear dicho puesto de control 
budista, pero los asesores milita- 
res norteamericanos que les acom. 


USE PERFUME KATTIA 
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La Paz, Bolívia, Viernes 10 de Junlo di 


' 


GUATEMALA, JUNIO 9 (AFP)» MIENTRAS EL GOBIERNO pp. 
GUATEMALA ANUNCIABA HOY LA PRORROGA DEL ESTADp, 
DE SITIO EN TODO EL PAIS, POR OTRO PERIODO DE 30 

SE SEÑALABA TAMBIEN OFICIALMENTE QUE NUMEROSOSC, 
CILLERES Y ALTAS PERSONALIDADES DE 25 PAISES EST) 
PRESENTES EN ESTA CAPITAL PARA ASISTIR A LA TOMA pp 
POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE, 

COMO SE SABE, EL PRIMERO DE JULIOSE HARA CARGO DEL 
GOBIERNO EL PROFESOR JULIO CESAR MENDEZ, DEL PAR? 
REVOLUCIONARIO, TRIUNFANTE ENLAS ELECCIONES DEL SE 
DE MARZO ULTIMO, 


Los cancílleres de México y 
países de centroamérica acudirán 
a Guatemala para asistir a los ac» 
tos oficiales de toma de posesión 
del nuevo Gobierno, Otras naclo» 
nes de América y Europa handado 
ya instrucciones a sus embajado- 
Tes para que asistan como repre= 
sontantes especiales a dichos ace 
'9s. 

Oficialmente se Indicó que los 
cancilleres que van a venir a Gua» 
temala son Antonio Carillo Flow 
res. de México, Eugento Quiróz, 
de El Salvador, Tiburcio Carias, de 
Honduras, Orlando Montenegro, de 
Nicaragua, y Fernando Lara, de 
Costa Rica, 


Mientras tanto, el Congreso 
temalteco se relala hoy Para 
tudlar el nuevo decreto que, 
ga el Estado de Sitio en todo 
país por otros 30 éfas, Como 
sabe, el Estado de Sito» fue 
plantado el pasado 10 do may 
raíz de haber sl 
os altos funclonarios, Romeo" 
gusto de León, Presidente des 
Corte Suprema de Justicia, y 
tasar Morales, Ministro de 
mación, por las llamadas “1 
zas Armadas Rebeldes”, 
están todavía en poder de 
jerzas de extrema Izquierda, 
El Jofo del Estado, Cora 
Enrique Peralta, precisa en 
cho decreto que todavía suba 
ton las causas que motivar 
proclamación del Estado de Se] 
y agrega que la situación e 
Por los grupos subversivos 
omo finalidad Impedir que se 
pleto el proceso de la Instst 
zación constitucional, que 
nará el primero de jullo con a! 
ada al poder del nuevo Gola] 
Finalmente, se informó que 
che estallaron dos bombas de ya 
ca potencia, en la cludad, ca 
sando daños en un cocho y en, 
fbrica de ropa, 


situada a unos 
194 kilómetros al sur de La Ha- 
bana, fue la primera zona castl- 
gada' por el ciclón. 


CIES invitó a EE.UU. para exami y 
las proposiciones latinoamericana] 


adoptadas en la reunión de Panam. 


WASHINGTON, JUNIO 9 (AF P).» 
Los Estados Unidos fueron Invi- 
tados hoy en la reunión del “CIES 
(Consejo Interamericano Económi- 
co y Soclal) a reexaminar las pro- 
posiciones latinoamericanas adop. 
tadas en Panamá en marzo y que 
fueron en aquel entonces rechaza. 
das por Washington. 

Dicha invitación a la dotegación 
norteamericana fue formulada por. 
los 19 representantes latinoamerl- 
canos que participan en la actual 
reunión del CIES, encargada de 


armonizar los criterios respeá| 
a las normas económicas y »| 
cíales que habrá de incor; 
se a la mueva Carta de la 

La decisión fue adoptada 
una larga sesión durante la! 
presentó un Informe ver 
delegado venezolano, Maurice! 
Jery, que preside un grupo 
bajo” de ocho países, latin 
canos encargado de formular 
vas proposiciones. 

Valery, Director General de| 
«Cordiplan', — agencia. guberi 
mental de planificación de Y 
zuela, manifestó a las delegacio 
nes que su grupo había lepuá| 
a la conclusión de que el des 
mento original latinoamericanora| 
dactado en la citada rounión | 
Panamá. constituía la mojor tua 
Para nuevas negociaciones, 

En consecuencia, los Estadn| 
Unidos fueron invitados (en dl 
transcurso de una sesión que 16! 
nió esta tardo, por primera Ya 
desde anteayer, a la delegacik 
de ese país con las delegacion 
Jatinoamericanas), a reoxamiól 
conjuntamente cada una de 
proposiciones adoptadas enlaCib| 
forencia de Panamá. 


pañaban quedaron detenidos y tu- 
vieron entonces que regresar a su 
base, La operación que debía e- 
fectuarse conjuntamente, prose. 
guirá, al parecer, sín el concurso 
de los norteamericanos. 


tuación en “Famny Girl" le mereció el premio (AP Wirepholo). 


LaPaz, Bolivia, Vienes 10 de Junío de 1966 


Persiste la división entre /G27 208 88M 
los universitarios de Oruro 


Oruro, 9 (PRESENCIA).- Existe 
la posibilidad de que mañana hoy), 
arriben a esta cludad los dirigen- 
tes de la Confederación Univer- 
sltaria Boliviana con el fin debus- 
car una solución adecuada al pro- 
blema surgido entre universita- 
rios de la Facultad de Ingentería 
y el resto de sus colegas. 


Después del abandono que hlele- 
ron del local de la UTO los uni: 
versltarios de Ingentería en ho- 
ras de anoche,no se han registra. 
do nuevos hechos de violencia. 
El feriado por Corpus Christi hizo. 
que los ánimos exaltados de los 
grupos en pugna, se aplacaran. 

Los dirigentes de la CUB, lue: 
go de su arribo, convocarían a una 
asamblea general para salvar 
la división de los universitarios 
de esta cludad. 


Los universitarios de ingente 
ría, ceptro anticomunista por tra. 
dición, se apoderaron ayer en la 
tarde del edificio central bajo la 
acusación de. que la FUL realiza 
labor “política y no universita- 
ría", Luego procedieron al tras- 


CESB protesta 
por sucesos 


de Oruro 


La Confederación de Estudian- 
tes de Secundaria de Bolivia emi- 
6 ayer un voto resolutivo en el 
cual declara “tostado de emergen- 
cla en las filas del estudiantado 
nacional, reservándose el derecho 
de hacer públicas sus manifest: 
clones de protesta tan pronto co- 
mo se reinicien Tas labores esco» 
ares” 


Asimismo resuelven “solicitar 
al Goblerno Militar, garantías e- 
fectivas para la vida y el lbre 
derecho de expresión de los es 
tudiantes bolivianos y en general 
de la ciudadanía toda, exigiendo 
a sus miembros se abstengan de 
segulr tratando de imponer al 
país una candidatura prefabrica- 
da y mantenida desdo ol Poder 
porque después del Fraude Elec- 
toral de Jullo, será el pueblo 
.fuente de toda 'soberanfa- el que 
haga respotar su voluntad” 


En su parte final, ol documen- 
to pide '»a las organizaciones res- 
pectivas la aplicacion efectiva del 
Pacto Minoro-Unlversitario-Estw» 
diantes de Secundaria, para vam» 
guardizar la defensa de los dere= 
chos del pueblo". 


SOLICITADA 


lado de los Implementos vitalesde 
radlo Universidad para silenciar- 
la, en vista de que era utilizada 
para: fInes no universitarios”, 


Mientras tanto, otros grupos 
universitarios, si bien admitentos 
errores en la dirección dela FUL, 
están por solicitar la renuncta del 
rector Jullo Garret Ayllón, actual 
candidato a una senaturía por el 
FRB. 


SITUACION DE LOS HERIDOS 


Los universitarios heridos en 
los disturbios de ayer se encuen- 
tran en perfodo de recuperación. 
Cecillo Aguilar, Jefedela DIC, 
también experimenta mejoría de 

heridas que sufrió en esas 
refriegas. 


COMUNICADO 
DE LA CUB 


La Confederación Universilaria 
Bolíviana ha emitido el siguiente 
comunicado con motivo de los su- 
cesos ocurridos en la Universidad 
“Técnica de Oruro: 

1.- Los acontecimientos produ= 
cidos el día ocho del presente 
mes, entre parciales de la fórmu= 
la oficial y universitarios de la 
Universidad Técnica de Oruro, de- 
muestran que, por una parte no 
ha desaparecido la rebeldía Juve» 
mil y que por otra persiste el 
matonaje armado y mercenario, 
verdadero provocador del desa 
soslego y la intranquilidad, 

2.» La CUB, lamenta que el 
proceso electoral esté a punto 
de convertirse en una nueva opor» 
tunidad para que afloren los ren» 
cores políticos, con graves derl= 
vaciones conflictivas, avivando la 
confusión en un ambiente creado 
por los errores del pasado y el 
oportunismo del presente, 


3- La CUB, hace un llamado 
a los partidos y fracciones para 
que encausando sus actos en la 
altura y ponderación debidas, se 
aboquen a proponer meditadas so» 
Tuclones a los problemas naclona 
les y expongan sus programas 
de goblerno, antes de recoger el 
eco tribal de ayer, de las turbas 
electorales del movimientismo, 


4.- Declaramos que los univer» 
sitarios nl son aventureros, mi 
han convertido la búsqueda del 
poder en un sistema do vida y 
acomodo, 


5.- Finalmente, solicitamos a 


las “autoridades las más amplias 
garantías para los unlves 


tarios 
advirtiendo que éstos deberán 


asumír su defensa del modo más 
enérgico y 
necesario, 


:atogórico en caso 


.. EL PUEBLO DE BOLIVIA CONFÍA EN 
SU HEROE EL GENERAL DEL PUEBLO 


BIZARRO, VALIENTE Y PATRIOTA, EL VENCEDOR DE LA TJRANIA, EL GENERAL BARRIENTOS MERECE LA 
GRATITUD DE LOS HOMBRES DE BIEN. EL HEROE DE NOVIEMBRE DE 1964 ES ALMA DE LA BOLIVIANIDAD. . 


ODIADO POR SAN ROMAN-PAZ LECHIN Y POR SUS AGENTES, PERO QUERIDO POR TODO EL PUEBLO. 


Herido el General Barrientos por la bala asesina que lo 
dispararon los sicarios y agentes de Paz-Son Romón. 


El 3 de noviembre de 1964 desafía a Paz Estenssoro, lleno de coraje sin igual. Vencedor 
de la tiranía, está en lodo corazón generoso y noble. 


GENERAL, EL PUEBLO TE ADMIRA Y RESPALDA. LOS RÁQUITICOS DE CUERPO Y ALMA, TE ENVIDIAN. 
ú VANGUARDIA DE LA JUVENTUD DEL M.P.C. 


PRESENCIA 


¡45 PS DE: 


r 


Oruro, 8 lólos efectos de los distur 
prolecenizados por los mismos aniversarios, Los est. 
lentes de Ingeniería ocuparon dicha emisora porque esta 
Siendo manejada Con fines políticos, A la derecha, muebles 
esiesados en el salón de exposiciones de la UTO: 


Universitarios orureños pugnan por ingresar al edificio cen: 

tral de la UTO, durante los desórdenes product 

che, a raíz de la acusación de los estudiantes de Ingeniería 

eprira la PUL, sindicada por ellos de acatar consignas polf 
cas. 


MNR NO REVISARA DECISIONES 
EN SU DECIMA CONVENCIÓN NAL. 


“Genaro Marquez uno de los once 
secretarios Efecutivos del MNR 
suscribe un comunicado en el que 
afirma que las decisiones de la 
Convención Nacional de su partido 
“son Irrevisables, Se emite tal co- 
municación a raíz de las publi 
clones de prensa registradas en 
“sentido de que la expulsión de Vfc- 
tor Andrade de las fllas del 3INR 
deberá ser refrendada enLima por 
Víctor Paz. Al respecto la parte 
sustancial de comunicado dice: 
“Cabe aclarar que siéndo 14 Con- 
vención máxima autoridad part- 
daria, sus decisiones no pueden ser 
revisadas por ningún otroorgants- 
mo ni autoridad del MNR: 

El Comando Unificado del MNR 
de Cochabamba dirigido por Hum- 
berto Coronel, Rolando Reynoso, 


Eduardo López y otros ha Instrul- 
do a su militancia no acatar nin- 
guna consigna abstenelonista y su= 
fragar por los candidatos del MRP. 
Otra de las resoluciones adopta» 
das fue la de autorizar a sus ml 
tantes postular por el MRP, 

Manuel Quino Agullar se ha Gl- 
rigido a la Corte Nacional Electo» 
ral pidiendo que su nombre sea 
borrado de las listas de candida- 
los del MRP. 


“Ebnésió" Ayali Nércado,Brimer 
Sorolario Ejecutivo del. SIN ha 
<ursado una comunicación múll 
ple 2 los Comandos de Cocha. 
Eamba.sucre, Tarifa y Ltallacua 
en la que felicita a la militancia 
por la posición abstenclonista de: 
Erstada? 


El Generol es reclamado por el pueblo y retoma de Po: 
namó después de curarse de su herido. 

Bolivia entero reconoce en Barrientos a un valiente 
que lucha de frente contra la tiraní. 


LA JUNTA APROBO 
DISTRIBUCION DE 
PRIMAS A MINEROS 


El Presidente de la Corpora- 
ción Minera de Bolivia, Cal. Juan 
Lechín Suárez informó que en la 
Última reunión de gabinete se a. 
probó el Decreto Reglamentario 
para seguir con la distribución 
de las primas de sobreproducción 
a los obreros mineros. 

La prima corresponde al 25%de 
la ganancia líquida de la empresa. 
El goblerno aprobó la distribución 
de des meses de primas. 

Ese fue uno de los varios Decre- 
tos que aprobó en la tarde del 
miércoles, la reunión de gabine- 
te en la que se estudió el proble- 
ma de la baja del precio del es- 
taño en el mercado mundial. 


MUJERES MINERAS 
PROCLAMARON AL 
GRAL. BARRIENTOS 


Mujeres mineras procedentes de 
los distritos de Catavi y Siglo XX, 
aprovechando un acto de procla- 
mación realizado ayer en Obrajes 
en favor del binomio Barrientos» 
Siles Salinas, se adhirieron a la 
proclamación y ofrecieronalGral. 
Barrientos Ortuño su Incondicional 
apoyo. 

La plaza Campero de Obrajes 
fue escenario de la proclamación 
hecha por las Juntas Vecinales 
de Obrajes, Calacoto, La Florida, 
Seglencoma, Cota Cota y Bella 
Vista en favor delGral. René Ba- 
rrientos y del Dr. Siles Salinas. 
Hugo Portocarrero Soliz, al des- 
tacar la personalidad de ambos 
candidatos, dijo que deseaban ser. 
amigos de todos los bolivianos y 
en tal sentido llamaba a laconcor- 
dla para que la próxima lucha elec- 
toral sea una competencia noble, 
franca y digna. 

Máxima Luna, en nombre de las 
mujeres mineras de Catavi y Siglo 
XX, señaló que el país debe entrar 
en un clíma de paz y tranquilidad 
mediante elecciones libres y de- 

ticas, Pronosticó el triunfo 
Barrientos y afirmó que 
en las minas los trabajadores de- 
sean paz y tranquilidad y que no 
todos los mineros son asítado- 
res, puesto que los comunistas 
que no quieren elecciones forman 
una minoría. 

El acto concluyó con los discur- 
sos de ambos candidatos, que coln- 
cidleron en señalar que frente a 
las pledras y a los ataques, man- 
tontanellos su anhelo de concilla- 
elón nacional, 


ACTUALIDAD CULTURAL 


Hoy 

* DISCOTECA UNIVERSITARIA 
(De 17 a 19 horas).= 1. Recital 
del pianista Pla Sebastiani en So= 
nata de Ginastera, Alma Brast= 
lera (Choros No, 5) de Villa-Lo- 
bos. “Ballecito” de Gustavino y 
"Malambo" de Ginastera; 2,. Re= 
cital delplanista Mínáru Katz en 
Tres Preludlos de Kabalevsky, 
Cuentos de la Abuela de Prokow 
flev y Tres Preludlos del pri. 
mer ¡íbro de Debussy; 3,» Recital 
del violinista Campoll acompaña 
do en píano por Josephine Lee 
en Chacona de Vitall, Introducción 
y Rondó caprichoso de Safnt Sans 
y la Campanella de Paganini (a» 
rreglo de Kreísler); 4,- Recital 
del violinista Berly Kimber acom» 
pañado en plano, por Josephine 
Lee en Cantos de España de Nin, 
Serenata MelafcólIca de Fehratroo» 
ky y Tres Danzas de Romeo y 
Juliota de Prokoliev, 


*ALIANZA FRANCESA, 20 de 
Octubre 2115.- El señor Antoine 
Luccizano, — Catedrático del Ins- 
títuto Normal Superior Simón Bo= 
Mvar, hablará a horas 19 sobre 
el tema: “Arte, Ciencia y Con 
eleneta” 


* GALERIA NAIRA, Sagárnaga 
161 (nterior).= Peña Folklórica, 


* SALON MUNICIPAL.- Expo= 
sición de José Jeremías Busta 
mante, 


* GALERIA ARCA.- Juan de la 


Riva 1411.- Exposición de César 
Benavente. 


El estadio ""Hemando Siles" 


val folklórico a cargo de la Fratemidad la Diablada y el conjunto Los Toba 
zarinos fueron muy aplaudidos por la numerosa concurrorc: 
la Fuerza Naval Boliviana, cuyos fondos 


'un buque para Bolivia”, 


Página cínco 


Hoy se hará la entrega | 
del edificio de Tránsito 


A 
la presencia del Presidente 
Junta Militar, las autoridades 
Tránsito recibirán en una cere- 
monta especial los papeles de ad- 
Judicación del edificio que ocupa 
esa repartición en la esquina de 
la Avenida Mariscal Santa Cruz y 
la calle Cochabamba, 


Antes de que el Gral, Ovando 
descubra la placa conmemorativa 
en el interior del edificio, se de- 
sarrollará un programa espect: 
hablará el Ministro de Goblerno, 
quien entregará el cheque por el 
que se realiza la compra del in- 
mueble, Los efectivos de Tránsl- 
to rendirán columna de honor fren- 
te a la tribuna oficial que será 1 
vantada en la puerta del ediflelo. 


las 10 de la mañana, con 
ja 


LA ADQUISICION 


El ínmueble ha sido adquirido 
de la firma Seller Moser, por la 
suma de 226.000 pesos bolivianos, 
El cheque del Ministro de Gobler- 
no es de 150.000, debiendo cance- 
larse el saldo en un plazo de 180 
das. 

Identica ceremonia se realizó 
cuando gobernaba el MNR, pero 
desde esa fecha hasta hoy, no se 


hizo ningún pago por tal adquisi- 
ción, 

Las autoridades dle Tránsito a- 
munclaron que proceceránalos tra- 
bajos de adaptación del edificio 
Que es ocupado por esa reparti- 
ción desde hace muchos años, Se- 


CIRCULA REVISTA 
NAL. DE UROLOGIA 


La Sociedad Boliviana de Urolo- 
gía ha lanzado a la circulación el 
No. 2 del volumen III de la revis. 
ta médica Folium Urologicae, Ór= 
gano científico oflcíal que se edita 
Tervlarmente desde hace tres a- 
os. 

El número que nos ocupa, regis. 
tra en sus páginas artículos Impor+ 
tantes, entre los que se pueden 
citar: Nomenclatura de las Opera» 
clones Quirúrgicas, Quiste Hida- 
tídico de Riñón, Cáncer de Ve 
Jiga, Infecelones Urinarias, Caso 
Clínico de Ureter Ectópico y una 
síntesis de artículos publicados.en 
revistas extranjeras de la especla» 
Maa, 

Esta esse de revistas se 
ca en pocos países de la Amérte: 
Fauna! Chito, Argentina, México 
y Venezuela. 

La Sociedad Boliviana de Urolo- 
gía está dirigida actualmente por 
ST Dr. Néstor Orihuela Montero. 


NOTAS. 

EXPOSICION CONJUNTA EN 
GALERIA ““NAIRA”.- El próximo 
lunes 13, a horas 18 y 30, se 
inaugurará la exposición de' las 
últimas obras de Jorge Carrasco 
Núñez del Prado, cuyos nombre: 
son; 1, Elementos “cósmicos ho- 
mogéneos; 2. Concentraciones 
cósmicos correspondientes a la 
Vía Láctoa; 3.» Sustancia Cósmi» 
ca en expansión; 4,- Fragmentos 
desprendidos de un planeta en 
Epoca Antigua y 5. Instante del 
Relámpago. Acompaña al pintor, 
una muestra de la obra del es: 
cultor Agustín Callisaya Ríos 
quien por pimera vez exhibirá su 
producción. 


rá adaptado a las necesidades 
la oflcina. 


e 


DEA OFRECE BECAS | 
PARA GENEROS | 


«La Oficina de la Unión Pana» 
Americana en Bolivia anuncia ha= | 
berse acordado con el gobierno 
de Holanda la ejecución de un pro» 
yecto de capacitación en los carm= | 
pos de Ingenloría Hidráulica y Saz 
altarla, 


Los postulantes a estas bocas | 
de Ingenierias Hidráulica y Sani= | 
tarla cursarán los estudios enla | 
Universidad Tecnológica de Delft | 
Holanda. Las clases serán dlcta- | 
das en inglés y tendránuna duraz 
ción de diez meses y diez días. 
La fecha de Infcfación de los cur. 
sos es el 20 de octubre del año 
en curso, El número de becas des- 
Unadas 4 estos cursos es do diez, 


Los Interesados a postular a 
ellas, deberán ser residentes on 
los países miembros de la OEA, 
poseer título de Ingenlero Civil, 
Hidráulico o Sanitario; tener ex. 
periencia mínima de tres años en 
alguno de los temas objeto delpro= 
yecto, y tener conocimiento pleno 
del idioma Inglés. 


BECA PARA DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD RURAL. 


La OEA en Bolívía anuncia que 
se han destinado velnte becas para. 
realízar un proyecto de adlestras 
miento de Desarrollo de la Comu= 
nidad Rural para Latinoamerica. 
os. La fecha límite para la ro= 
cepción de solicitudes expira el 
15 del presente, Los estudios so 
rán en Borgo y Mozzano, Luca, 
(ltal1a) y tendrán una duración de 
tres mesos, intclándoso ellos on 
Agosto próximo, Las solicitudes 
de becas se pueden obtener en 
las Oftolnas de la Unión Paname- [| 
ricana en Bolívia, Calle Colón 

282, Sexto Piso, Oflcina No. 601. 


HABRA HOY. UNA 
MANIFESTACION 
UNIVERSITARIA | 


Untveráftariós de «San Andrés” 
preparan para esta tarde ona ma. 
hitestación de protesta contra el 
Gral, René Barrientos Ortuño y de |. 
repudio a la Junta Militar de Go- 
bierno, como consecuoncía de los 
disturbios producidos el miérco- | 
les en Oruro, de los que resulta- 
ron tres univoraltarios y un estu. 
diante de secundaria horídos de 
bala, 

La noticia de haberso producido 
graves sucesos en Oruro con mo- 
tivo de la visita que hicieron a 
esa ciudad los candidatos Barrlen= 
tos y Siles Salinas, movilizó 
los dirigentes universitarios que, 
inmediatamente, convocaron a una 
concentración estudiantil en la U- 
niversidad seguida do manifesta- 
ción pública. 

Según se anticipó por uno de los 
dirigentes de la FUL, a dicha ma- 
nifestación están siendo convoca 
dos obreros fabriles y Morzas 
Populares. 


ES 


' 
| 
' 
' 


SERVICIO DE CAMINOS CONSTRUIRÁ 
RUTA TRINIDAD-CASARABE-STA. CRUZ 


El Servicio Nacional de Caminos ha tomado a su cargo «merced 
a contrato suscrito con la Prefectura del Bent- la construcción del 
camino que unirá Trinidad-Casarabe-Santa Cruz. Esa obra será 
costeada con las regalías que, por explotación de petróleo, có 
responde al departamento Beni. + 

Para efectivizar la obra, el Servicio Nactonal de Caminos ha 
enviado a Trinidad, el material de zapa necesario para los trata- 
Jos de desmonte. En ellos, están trabajando las personas que re- 
sultaron damnificadas con la Gltima Inundación, 

Por otra parte, se han enviado ya los estudios definitivos co- 
rrespondientes a los dlez kilómetros del camino Trinidad.Casarabes 
Esos estudios serán analizados, ahora, por técnicos del Comité 
de Desarrollo de Caminos del Beni, Luegodela aprobación respec- 
tiva, se Iniclará el replanteo topográfico necesarfo, estacando la 
lnea centro y el ancho de derecho de vía para este camino. 


sirvió ayer de escenario para la realización dol interesame fest 
L 


El festival estuvo auspiciado por 
coudados incrementarán los recursos de la cruzada 


A Página seis 


ALBERTO ORELLANO Y 
SOMAR EL PRINCIPE 
DEL MISTERIO 


EN LOS INOLVIDABLES 
ALMUERZOS 
DEL 


A SINDICATO 
DE LA 


PRENSA 
SABADO Y 
DOMINGO 

DESDE 
HS. 12,30 


SCALA 


Matínte Hs, 15.- y Tanda Hs. 
19.- “LA NOVICIA REBELDE” 
con Julle Andrews, Cristopher 
Plummer y Eleanor Parker, Pre- 
clos: matinée platea $b, 6.10 y Me 
zzanine $b, 7,10, Tanda platea 
$b. 6.30 y Mezranine $b. 7.30 


LA PAZ 


Matinte, tanda y noche: '“CUAN- 
DO EL AMOR SE VA?, con Belte 
Davis, Precios: Matinto, 3,10, tan- 
da y noche $b, 9,80.. 


MIRAFLORES 


Matinte: "EL PRINCIPE BAN: 
DOLERO”, Tanda Hs. 18.15 y Now 
che Hi “CUANDO EL AMOR 
SE VA? con Betto Davis. Precios: 
Matinte 2,50, tanda y noche 3.00 


6 DE AGOSTO 


Matinte, — tanda y noche: “EL 
TREN” con Burt Lancaster y Je- 
anne Moreau, Actualidades frances 
sas No. 22. Preclos platea 5. 
Mezzanine 6. 


SOMAR EL PRINCIPE DEL 
MISTERIO es otro de los gran 
des artistas que hará gratos 
sus almuerzos del sábado y 
domingo en el RESTAURANT 
DE LA PRENSA, 


ABAROA 


Matinte, tanda y noche: SANSON 
Y MACISTE CONTRA LOS GLA» 
DIADORES y TRAS LA CORTINA 
con Eva Bartok, Precios matinte 
1.60 y 2.60, tanda y noche 1.60 
y 2.10, 


MONJE CAMPERO 


Matinte, tanda y noche: EL SA- 
LARIO DEL MIEDO, con lves Mon- 
tand y Vera Cluzot, Luneta matinée 
3; alta 2,50, tanda y noche 3.50 
y 


PRINCESA 


Matínte, tanda y noche: LA MU- 
JER RENDIDA, con Lola Albright 
Prohibida pará menores, Luneta 

); tanda y noche 3.50 


Matinto, tanda y noche, CAR= 
GANDO CON EL MUERTO, con 
Manuel Capetillo; y CUCURRUCU 
PALOMA, con Lola Beltrán, Lune» 
ta matinte 2, 


ALBERTO ORELLANO y su gottarra viajora que desata de 
haber actuado triunfalmente en canal 3 de RADIO BELGRANO se 
presenta con el mísmo Éxito ér e? SHOW PAMILIAR DEL RES- 
'TAURANT DEL SINDICATO DE LA PRENSA, 


PRESENCIA 


MURILLO 


Matinte, tanda y noche: RIO 
CONCROS, con Richard Boone y 
Tony Franciosa, Luneta 2,50 y gas 
lerfa 1,50 


TESLA 


Matinte, tanda y noche “ABAJO 
EL TELÓN” con Cantinflas y 
Christiane Martell, Matinte pla» 
tea 3. Mezzanine $b, 3,50, tanda 
y noche platea 3,50 Mezzanine 4.= 


MIGNON 


Matinte:_ "LOS INVENCIBLES 
HERMANOS MACISTE” y “CEN 
TELLA DE ORO”, tanda y noche 
“LA EDAD DE LÁ VIOLENCIA” 
con César Costas, Matinto, tanda 
y noche platea 2.- Galería 1,50 


UNIVERSO 


Matinte, tanda y nocho: “TOP. 
KAPT” con Melina Mercouri y 
Maximiltan Schell, Precios: Mati 
nee plantea $b, 3.10, Merzanine 
3.60, tanda y noche platea $b, 
3.80 Mezzanine 4.30 


AVENIDA 


Matinte, tanda y noche: “UN'TL 
GRE ANDA SUELTO” con Brian 
Keith, Precios Matinte 2.50 y 2,00 
“Tanda y noche 3.00 y 2.00 


BOLIVAR 


Matinte, tanda y noche: 
SECRETOS DE PARIS”, 
Malinée 2,70 y 2,20 Tal 
che 3,20 y 2,20 


PARIS 


CULES 


LOS GLADIADORES” 


MEXICO. 


Matinte, tanda y noche: “EL 
ESPEJO DE LA BRUJA con Ros 
sita Arenas y “EL ASESINO IN 
VISIBLE” con Ana Bertha Lepe 
y Guillermo Murray, Preclos: Ma 
Unte, tanda y noche 3.- y 2a 


ACCION brutal. 


BURT LANCASTER 


enla penltación 6 4000 FRAN CAME 


ANDINL.. S. Ao TREN 


PAUL SCOFIELO sastre stas 
JEANNE MOREAU. “Rmn Echo oms 
SOLES Ericxen — JON FRANKEnMEIMER — reo la 


BL FILM Dé MAYOR SUCNSO DS LA TIMPORADA 


HOY CINE 6 DE AGOSTO 


¡MENORES! 


HOY 


Universidad Mayor de San Andrés 


CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS 
LLAMAMIENTO A PROFESORES 


De acuerdo a disposiciones del H. Consejo Univer- 
y sitario, se llama a los señores CATEDRATICOS TITU- 
LARES DE ESTA UNIVERSIDAD, que tengan interés 
en formar parte del cuerpo docente del Curso Pre-Univer- 
sitario, para que se dignen enviar una carta a este Rec- 
torado, con una relación de sus antecedentes y de su le- 
bor docente,(se requiere sólo la relación y no documen- 
tos): Este llamamiento está dirigido a aquellos profeso- 
res que dispongen de una hora diaria entre Hs. 8 y 13, 
puesto que el horario del Curso Pre-Universitario será 
continuo. 


Las cartas deben ser entregadas en la Secretaría 
General dol Rectorado, hasta el día miércoles 15 del pre- 
sente mes, a horas 18. 


Las cátedras objeto del llamamiento son: 

' L- Matemáticas 

Lenguaje 

3.- Historia de la Cultura Moderna y Contemporánea, 
ación especial a la Cultura Boliviana 


Lógica 
Introducción a las Ciencias Sociales 
Historia de la Filosofía 


9.- Biología General 
J0,- Botánica y Zoología 


| 8.- Química Inorgánica y Orgánica 


La Paz, junio de 1966 


ic. Teodosio Imaña Castro 
Secret General del Rectorado 
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ILLIMANT' 


Matinte y noche: “EL MUNDO 
DE LAS DROGAS” y “LA DROGA 
DEL VICIO”, Preclos Matinte 1.= 
Noche 1.50. 


COLON 
Malinte, tanda y noche “LOS 
ASTRONAUTAS”y "LOS PARRAN. 


DEROS”.con Manuel López Ochoa, 
Alta das 


TRIANON 


Desde las 14 horas: ““LA COw 
RRUPCION" y “LOS AMANTES” 


con Yolanda Varela y Carlos Bae- 


ne (Prohíbida para Menores). 


ESMERALDA 


Matinée_y tanda: “ESCUADRL. 
LLA LAFFAYETE” con Tab Hun- 
tery“LA SOMBRA MALIGNA", 
Noche: ORGULLO Y PASION, con 
Sofía Loren y Frank Sinatra, Pre- 
clos: Matinés 2,20 Tanda y noche 
2.20. 


VARIEDADES 
Matínéo: SALARIO CRIMINAL 


con Michael Craíg, y CINCO PA» 


SOS AL PELIGRO, con Ruth Ro- 

Tanda: EL HOMBRE DEL 
con Jean Paul Belmondo, No- 
che; EL REY DE LOS FALSIFL 
CADORES, con Jean Gabin y Mar- 
line Carol, y SALARIO CRIME 
NAL, con Michael Cralg, 


SOBERBIA, 
SUBYUGANTE... 
LO MAXIMO 
EN EMOCION 


Y SUSPENSO! 


La Paz, Bolívia, Víemes 10 de Junlo de 1965 


Llega a su fin la huelga] 


de mercantes británico 


LONDRES, JUMO 9 (AFP). La 
huelga de los marinos mercantes 
británicos está llegando a su fin 
Varios hechos significativos ocu- 
rridos: hoy, permiten llegar a esta 
dedución optimista, 


Los marinos de Harwich, pri- 
mero, y los de Dover y Sout-- 
hampton, «después, decidieron a- 
ceptar las conclusiones de la co- 
misión gubernamental de inves» 
tigación sobre las condiciones del 
trabajo marítimo, 


El Sindicato de Harwich impor- 
tante puerto del mar del norte- 
publicó una declaración en la que 
calífica de aceptables las conclu- 


siones de la citada comisión fn- 
vestigadora. 


Este sindicato decidió además 


Df. No.8, Teléfono 20920,-Cas! 


NITROGLICERINA... 


SEGUNDO 
DE TENSA ACCION. 


Brutal epopeya de hombres sin loy en pos del “salario” 


Teatro MONJE CAMPERO 


reriecto sonido y proyección * Confort y calefacción permanente 
* Presenta Dist, Cinematográfica “Copacabana” S.R.L. * 


SEGURIDAD 


EN LOS 


BRIDGESTONE 
TOYOTA BOLIVIANA LIMITADA 


O_o 


CAMINOS 


AIME ESCOBAR QUIROGA ' 
Abogado 


Reabrió su Estudlo Jurídico en la calle Socabaya 340, 2o. plgo, 


tr del 6 del mes acutal trámites judiciales y admidlatrativos, es- 
pectalmente aduaneros y de tributación fiscal, : 


La más dramática realización del 
Cine francés: su joya fílmic: 


EL SALARIO 
DEL MIEDO 


IVES MONTAND - VERA CLUZOT - CHARLES VANEL 


enviar a Londres una delegación. 
encargada de exponer al Comllk 
Efecutivo de-Ja Federación Nacio. 


nal de Marinos Mercantes su pur 
to de vista concillador. 


Tras haberse entrevistado con 
los miembros del Com! . 
vo, uno de los delegados de Har. 
wich, declaró que podía entrever: 
se “una luz de esperanza para la 
solución del conflicto, Í 


Posteriormente, los marinos'de 
los puertos de Dover y Southamp. 
ton adoptaron la misma posición 
que los de Harwich, criticando 
el acuerdo del Comiló Ejecutivo 
:lomado ayer en la tarde. que ha. 
bfa rechazado en bloque los pro. 
posiciones de la Comisión Inves. 
lgadora, 


le Cor 


1210, Atená 


a paras 


EN CADA VIBRANTE [M 


as 
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La Paz, Bolivia, Viernes 10 de Junio de 1966 


A as proto y ca 
son su amiga Priscilla Beaulleu 
¿fs culen conoció en 1959 cuando te- 
(ta quince años y 61 estaba esta- 
ionado en la Alemanta del Oeste 
Son su regimiento. Ya han compra- 
» lo una casa en un barrio de Los 
4 Angeles y, muy en breve, anuncia. 
An oflctalmente su noviazgo. 


* AL terminar su papel en la 


AIR 


IA 


' Sector femenino del MPC 
inauguró nuevas oficinas 


MIRILLA 
INDISCRETA 


cinta televisada «Peyton Place" 
Dorothy Malone se propone ir 4 
descansar en un rancho de Arizo» 
na especializado en tratamientos 


En la Calle Comercio de ésta cludad, el sector fomeninodel 
'MPC Ínauguró sus modernas y nuevas oflelnas, El acto Inaugural 


Mo amadrinado por las señoras 


Rose Marle Galíndo do Barrien= 


los representada por la Sra, Nelly de Escobar y la Sra, Teresa 


de Loma Navla, 


+ Esto local ha de servir para prestar asistencia soctal a la gen- 
te menesterosa, En la foto la Sra, de Loma Navia, la Presidente 


del MPC, Norma de Lara y la Sr: 


Escobar, posán del grupo de 


damas que prestan asistencia social, En el discurso de circuns- 
tancias, la señora de Lara expresó entro otras cosas: “Queremos 
servir 'al pueblo y ser un pequeño reflejo de la personalidad vl- 
gorosa de nuestro conductor Gral, Barrientos Ortuño, identificado 
plenamente con la causa infinita con su pueblo que tanto quiere”. 


INVITACION RELIGIOSA 


SEÑOR ANTONIO 
JIMENEZ MORENO 


Q.D.D.G. 


Los amigos, técnicos y empleados de Manufacturas Textiles Porno 


día sábado 11 del presente 


S-A., Invitan a Ud. a la misa de requiem que mandarán oficiar el 
Hs. 11 y 30 en la parroquía de Cristo 


Obrero, (Fca. Soligno), recordando el aniversario natal del extinto. 


_La Paz, 10 de Junio de 1966 


SRA. DOÑA PETRONA 
LOAIZA v. DE 


FERNANDEZ 
Q.E.P.D. 


Femández Louiza y familia ruegan a Uds. 


osistir a la misa que en sufragio de su alma y recordando el 


130.qño de su nunca olvidado fallecimiento, harán oficiar el 
día de hoy viemos 10 del presente, a horas 11 y 30-0.m. en 
el Templo de Nuestra Señora de La Merced. 


Su asistencia a este acto piadoso comprometerá la efema 


grotitud de la familia doliente. 
Lo Paz, Junio de 1966 


7] NOTA: HORA EXACTA 


de belleza y donde espera perder 
¡su exceso de peso y, al mismo 
tempo, hacerse rejuvenecer con 
cosméticos y masajes faciales. 
La artista no tiene conflanza en 
la cirugía estética, 


*Se produjo el mayor alboroto 
en un supermercado cuando Cary 
Grant fue observado empujando 
una carretilla mientras estaba bus- 
sando algún postre que no encon- 
traba. El actor con unos ttalacks", 
sueter y gafas negras, esperaba. 
guardar el incógnito, Pero pronto 
fue Identificado por un empleado, 
y al tratar de escaparse, la ca: 
Tretilla se volcó derrumbando un 
montón de latas de cerveza, El 
manager se precipitó sobre el 
actor creyendo que había asalta 
do al cajero. Por fin, todo se 
aclaró en el momento en que 
Megaba la polfeía. 


* Elko Sommer, la artísta ale- 
Ímana ahora casada con el escri. 
tor Joe Hyams, culda ella misma 
de su delleza, con excepclónde los 
masajes que los humanos no pue- 
den darse a sí mismos . A tal 


maquillaje más 

cuando debe actuar. Nació 

en Berlín en 1942, con el nombre 
de Elke Sehletz, Ahora se ha 
americanirado, De preferencia, 


veces al día, y las prepara de 
antemano cuando tiene que ir 
trabajar. El exterior de su casa 
situada en Beverly HI 
americano, pero el Interior es 
muy europeo. 


* En Broadway, Lee Remick 
desempeña el papel de una mujer 
ciega en la pieza de misterio 
«avast Until Dark”. Para familia. 
rizarse con su papel, la artista 
pasó varias horas en un Instituto 
para los Ciegos viendo cómo les 
enseñan a encender un horno, a 
contar el dinero (con los billetes 
de un dólar doblados a lo largo, 
los de cinco, doblados por el me: 
dlo, y los de diez, sin doblar), 
Durante los ensayos, la artista 
tuvo que levar unas almohadillas 
en las rodillas para protegerse 
de las cafdas, ya que andaba con 
los ojos cerrados. 


* Raquel Welch, la nueva estre- 
Ma norteamericana, originaria de 
Chicago, y residente de la Jolla, 
California, se encuentra por ahora. 
en Roma “donde ocupa una villa 
de treco habitaciones. Betá actuan» 
do en'1rThe Biggest Bundle of 
them Al”, cuyo título parece muy 
adecuado 'a los atributos físicos 
de la protagonista, La hermosa 
muchacha no tiene la pretensión 
de ser una nueva Sofía Loren. 
Pero lo que sí afirma es que pe: 
manecerá tal como la hizo la 
naturaleza y no se dejará trans- 
formar por Hollywood, 


* Vivian Lelgh, que antes de la 
segunda guerra mundial) fue la 
intérprete inolvidable de Scarlet 
O'Hara en “Lo que el viento s 
Mevó» es hoy día una artista 
de talento, protagonista de Anna 
Potrovaa en la pieza “Ivanov 
del autor ruso Chekoy, Tiene 52 
años, y ha conservado su belle. 
za, que ya la hizo destacar cuando 
estaba en la escuela. 


USE PERFUME KATTIA 


Mutillo 810” Cásilla 2109 


, CUPON POLLA BINGO 


Este domingo se juegan: 


$b. 8.000 


de no salir 
serán $b, 8.750 


LOCALIDAD... 


NOMBRE COMPLETO... 
DIRECCION... 


Presiento que el orden 


CUPON POLLA BINGO 
PRESENCIA - RADIO MENDEZ 


numérico de los 
cartones del próximo BINGO será: 


PRESENCIA 


EMBAJADA DEL BRASIL 


Personalidades de nuestros efr- 
culos diplomáticos, soclales y cul- 
turales se encuentran Invitadas 
a la Cena-Buffet que ofercerán 
el Embajador del Brasil en Boll- 
via señor Lauro Escorel de Mo- 
raes y su esposa señora Sarah 
de Escorel de Moraes el 21 de 
Junto, precedida de un concierto 
de gultarra qle ofercerá el ext- 
mio artista brasileño Leo Alfonso 
Sabares. 


EMBAJADA DEL PARAGUAY 


Lucidos contornos alcanzó la 
reunión ofrecida por el embajador 
del Paraguay, con motivo de la 
posesión del nuevo directorio per= 
teneciente a la Asociación Cultu- 
ral Boliviano - Paraguaya, la mis- 
ma que contó con la presencia de 
un destacado grupo de amigos 
y simpatizantes del país guaraní. 


OFICIALES 


Se ausentó al Japón y Estados 
Unidos, el Presidente de la Cor- 
poración Boliviana de Fomento 
Coronel Enrique V: 


Yano lave pañales 
use pañales 


des echobles 


las insuperables 
LLANTAS 


americanas 


ate) 
SINONIMO DE CALIDAD 


DISTRIGUYE 


ALIANZA Ltdo. 


10 PELA ALIANZA 110 
CASA TOSI-LA PAZ GOLIVIA 


“La Plata” 


Cuando llegue x Cochabamba: 
alójese en HOTEL “LA PLA- 
TA" Estevan, Arce No, 6282, 
telefono 2839, céntrico y eómo- 
do para sus actividades, a po- 
cos pasos de la Plaza princi! 
yal. (al lado de la Categral) 
Confortable, duchas frías y ca. 
lentes, Categoría económica: 
Precio $0, 8, 


ENFERMOS 


Paralíticos, epilepticos, te 
mipléjicos; “artriticorreumb» 
ticos, neorósicos, insomnt 

hepáticos, cataratas, restables 
sen pronto don Electromagos- 
Uúsmo, Fistatrís, Hidroterapia, 
Trotología y Kinesiterapiá, Por. 
lalecimiento sexual, no Impor= 
tando la edad, Profor JAM, 
Fistbterapeuta ' Titulado, Cas: 
tro 165 Teléfono 25299, 


CONSTRUCCION 


POTOSI » PARIJA: 


LA PAZ, JUNIO DE 1966. 


SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 
Convocatoria a propuestas N* 20 


DE LOS PUENTES SIVINGAMAYU 
Y MUYUQUIRI 


POR ORDEN DEL SR, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y CO- 
MUNICACIONES SE CONVOCA A LAS EMPRESAS CONSTRUCTO- 
RAS DE la. y2a. CATEGORIA, AFILIADOS ALA CAMARA DE CONS 
TRUCTORES, A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LA 
CONSTRUCCION DE-1:05 SIOUIENTES-PUENTES EN EL CAMINO 


1) SIVINGAMAYU, EN-EL KM, 182 - 799 
2) MUYUQUIRI, EN EL KM, 169 - 605, 


LOS TRABAJOS LICITADOS SERAN EJECUTADOS BAJO EL. 
AUSPICIO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE LA ALIANZA PARA 
EL PROGRESO Y POR CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIER- 
NO DE BOLIVIA Y LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTER- 
NACIONAL DE _LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEA AMERICA. 

LOS INTERESADOS PUEDEN RETIRAR LOS PLANOS Y PLIE- 
GOS DE ESPECIFICACIONES DE LA DIVISION DE PUENTES DEL. 
SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS, AVDA, 20 DE OCTUBRE 
No. 1829, PREVIO PAGO DE $B, 


LAS PROPUESTAS SE RECIBIRAN EN LA SECRETARIA DE 
LA OFICINA CENTRAL, HASTA HORAS 18,00 DEL DIA 30 DE 
JUNIO DEL. PRSSENTE AÑO, LAS MISMAS QUE DEBERAN SER 
PRESENTADAS EN SOBRE CERRADO Y LACRADO, EN PAPEL 
SELLADO, CON TIMBRES DE LEY DEL UNO POR DIEZ MIL 
Y BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD POR VALOR DE $B. 
50.00, POR EL PRIMER MIL MAS EL CINCO POR MIL (0/10) 
DEL VALOR DE CADA PROPUESTA. 


DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS. 


ciales 


REUNIONES 

Dio lugar a una simpática reu- 
nión la festa ofrecida ayer por 
nión la flesta ofrecida por la se- 
forita Ana María Díaz a un grupo 
de sus relaciones, 


El domingo darán un cocktail 
precedido de una trrde de Juego, 
el Señor Fernando Campero Alva: 
rez y su esposa señora Lily Pru= 
denclo de Campero. 


El club Saint George ofrecerá 
esta noche una recepción en los 
salones del Club Arabe, al mismo 
que concurrirán damitas y jóvenes 
de nuestra sociedad. 


La señorita Antonieta Sejas a- 
gasajó con un té a la señorita Law. 
ra Nogales Vercellono, despidién- 
dola de su vida de soltera. 


Arasajando a un grupo de aml- 
gas, la señorita Tránsito Chinel 
de Pacheco ofreció un te-rummy 


Los socios del club Splendid 
Sentor ofrecerán mañana una fles» 
ta, con motivo de poseslonar a 
su nueva directiva. 


Despidlendo al Sr. William Bro* 
derick por su viaje al exterior, 
Antenoche ofreció una recepción 
el Subsecretario de Relaciones 
Sr, Walter Montenegro. 


MATRIMONIOS 

Mañana a las 11 de la Capilla 
del Montículo contraerán nupelas 
la señorita'Laura Nogales V. con 
el señor Gerardo Jordán M. 
NACIMIENTOS 


El hogar del señor Antonto Sor, 


Madrecita adorada: 

Hace 13 años que se co- 
rraroo tus ojos y ha dejado 
de latir tu noble corazón. 

Por eso pido a: Dios en 
mis oraciones que me dé con- 
formidad en ml desolación, 
cuando más pasan los años 
más veo mi orfandad. 

Fuíste la única madro In- 
separable de mis días, la 
sabía consejera que mis triun- 
los te los debo a tí, MADRE- 
CITA noble y honrada. 

Hoy no me queda más que 
tu bendición que es la guía 
de mi vida hasta el día en 
que vuelva a encontrarte y 
me tengas a tu lado en la e- 
ternidad, 

Mientras tanto MADRECI- 
TA MÍA ruega al Todopodero- 
so y mándame consuelo desde 
el cielo al hijo que nunca 
te olvida. En 


100.00 POR CADA PROYECTO, 


ria y de la señora Cristina Ca» 
rrión de Soria celebra el naclmien 
to de su tercer hijo, La madre 
y el recién nacido son atendidos 
en la Clínica Tarnier. 


Con el nacimiento de una niña 
fue alegrado el hogar del Ingente- 
ro Alberto Montaño A. y de la 
señora Esther Rojas de Kontaño. 
conclerto en el 
club de la paz,- 


El 14 de junio el Directorio 
del Club de La Paz ofrecerá un 
concierto de plano a cargo de la 
artista nacional señorita Gilka Wa» 
ra Céspedes que ejecutará obras 
de —Juan Sebastían Bach, José 
Haydn, Franz Sehubert y L, Bee- 
thoven Incluyendo también en su 
repertorio composiciones de auto- 
res nacionales. 


AVISO 


dos, los siguientes aspectos 


cipio de cada año, 


Los alumnos del Curso Pre-Universitario rendirán oxáme- 


nes finales al terminor el 


TES QUE APRUEBEN EL MENCIONADO EXAMEN Fl- 
NAL PODRÁN INSCRIBIRSE DIRECTAMENTE AL ler. 
CURSO DE LA FACULTAD RESPECTIVA. 

Los estudiontes que no oprueben el exomen final del Cur- 
so Pre-Universitario tendrán opción a presentar: 
exámenes de ingreso de 1967. Por lo tonto, queda estable. 


cido que los exámenes de 


versidad, para oquellos alumnos que fueran reprobados en 


el Curso Pre-Universitorio, 
14?.- Se advierto que la asis! 


versitorio será obligatorio, y sólo podrán 
exómenes finales del mismo, aquellos olumnos que tengan, 
¡gurosamente, el 80% de asístencia. 


La Paz, Junio'1966 


CONVOCATORIA A 


ductores de drogas nacionales, 


caciones, se proporclonaran 
Adquisiciones de la C,N.S.S,. 


monto total de la oferta. 
Las propuestas, en papel 
10,000 ), e 


Junto del año en curso, en la 


(compra local) 


La Paz, mayo de 


El mejor sistema para simpl 
rotular sobres. 


Bancos, fábricas, cosas comerciales, 


osociociones deportivos, 
les, 
temente deben rotular 
clientes, socios, 
labor de 8 horas 
equivocaciones, . 


ins 


Solicite precios e 


Lo Papelero S.A., Cosillo 614, Lo Por. 


Universidad Mayor de San Andrés 


CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS 


IMPORTANTE 
Lo Secretaría General del Rectorado comunica a los interesa- 


de los Cursos Pre-Universitarios de 1966. 


1%,- Con la creación del Curso Pre 
primidos los Cursos Vestibulores que funcionaban a prin- 


Lic. Teodosio Imaña Costro 
SECRETARIO GENERAL DEL RECTORADO 


Caja Nacional de Seguridad Social 


Se invita a los señores representantes, Importadores y pro= 
sobre provisión de productos farmaceúticos, con destino al con= 


sumo de centros sanitarios de la Institución, 
La “Lista de Productos”, así como el “Pliego de Especifl- 


Juntamente con las propuestas deberá acompañarso la Boleta 
de Garantía por $b, 50.00 más el 5% (cinco por mil) sobre el 


sobre cerrado y lacrado, con 01 membr 
ma proponente, se recibirán hasta HS, 16,00 del día lunes 20 de 


vi esquina Plaza Murtilo ler. piso, con la sígulento loyenda: 
CONVOCATORIA A PROPUESTAS No, 6/66, provisión de drogas 


DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 


É———_—_——> 
Máquina impresora de direcciones 


congregaciones y otras ir 
sobres con las direcciones de sus 
abonados o parroquienos, ejecutarán la 
en apenas 60 minutos, sin errores ni 


ENFERMOS 


Guarda cama la señora Yola 
1. Y. de Zaconeta. 


Igualmente la señora Magda Al- 
Borta de Pacheco. 


En la Clínica América es aten- 
ido el señor Javier Gutiérrez Za- 
les 


VIAJEROS 


A río de Janeiro el Dr, Freddy: 
Reynolds y señora María Lulsa 
Patiño Reynodls, 


De Miami la señora Leonor Za- 
mora de López Videla y su hija 
señora Leonor López Videla 
Pabón. 


A Lima el señor Alberto Cres- 
po Gutiérrez. 


De Buenos Alres el señor Ma- 
rio Abdall 


DECESO 


Con mumeroso acompañamiento 
fueron sepultados los restos de la 
señora Míriam Zaconeta de 
gandoña cuyo deceso causó pesar. 
en nuestros círculos sociales. 


referentes al' funcionamiento de 


Universitario han. sido su- 


Curso. AQUELLOS ESTUDIAN» 


alos 
admisión subsisten en la Uni- 


y pora los postulantes nuevos. 
cia a clases al Curso Pre-Uni- 
resar a los 


PROPUESTAS No, 6/66 


, Para que presenten sus ofertas 


a los Interesados en la Sección 


lado, don timbres de ley (/1 por 
te dea flr= 


Sección Adquisiciones (calle Inga 


1966 


lificar el trabajo rutinario de 


clubes socioles, 
stitutos culturales, editoria» 
instituciones que constan- 


informaciones en 


SKOBOL 5. A. 


Hoy finalizarán las prácticas 


BOLIVAR FINALIZARA HOY SUS 
PRACTICAS, EN ESTADIO SILES 


del club Bolívar, para su partido 


del domingo frente a The Strongest. 

La ttacademia" cumplió ayer en la mañana, breve sesión de en- 
trenamiento físico, durante 15 minutos, en las Instalaciones del co. 
leglo San Calixto, Hoy, al medio día practicará fútbol, enel estadio 
Hernando Siles durante noventa minutos. 

El Impasse surgido el miércoles, entre el técnico Georgladis 
y el jugador José Kalroux, ha sido superado, lo que determinará 
su Inclusión en el primer equipo para el próximo domingo. 


- Jugadores atigrados 


están muy optimistas 


Con un partido de práctica en- 
tre titulares y suplentes hoy fína= 
lizará su preparación el conjunto 
de The Strongest. Ayer, realizó 
una lgora sesión de «lemenanla 
durante 60 minutos en horas de la 
mañana en el estadio “Hernando 
Siles”, Juan Valenzuela, que des» 
de hace 15 días tomó a su cargo 
la preparación del equipo para el 
partido con Bolívar señaló que sus 
pupilos están deseosos de cumplir. 
una buena actuación y que para 
esto se hallan en óptimas condi» 
elones.. 


POSIBLE EQUIPO 
Juan Valenzuela no confirmó 


el posible equipo que Ingrosará 
el domingo para enfrentar a Bo= 
Myar en el partido “Clásico” es 
el siguiente: Oscar Soliz; Rober» 
to Caínzo, Carlos DI Lorenzo, 
Eladio Núñez, Jullo Díaz y Max 
Ramírez; Cornejo o Jorge Mora. 
les, Rolando Vargas, Roberto Box 
nano, Marchettl y Unzueta, Rey 
naldo Gonzáles no será de la pare 
tida porque aún no está en condi- 
clones , Ramiro Arteagapermanes 
cerá Inactivo durante 10 días más, 


Mañana los Jugadores, directo» 
res técnicos, Comité Tecnico y Di 
rectorio realizaránla acostumbras 
da reunión, 


| Aniversario de Estudiantes Juniors 


Estudiantes Juntors celebra esta 
semana un nuevo aniversario de 
fundación y para tal efecto ha pre= 
parado unextenso programa de fos» 
tojos, que culminará conel almuer- 
zo de camaradoría a efectuarse 
mañana. Hoy tendrá lugar la se= 


sión de homenaje en la que se 
ofrecerá una copa de champagne, 
También destaca el encuentro de 
fUtbol entre socios solteros y ca» 
sados, Estudiantes Juniors cele- 
bra 2% años de vida. 


da arrastre 


BUENOS — AIRES, 9 ANTER 
PRESS SERVICE)» MAhora se 
inicia la verdadera preparación 
de la selección nacional, termi- 
mada la disputa de la copa de 
campeones de clubes y terminada 
la participación de 1os elementos 
seleccionados en el desarrollo del 
torneo ofíclal. Y durará unos 35 

alas. 

Con estas palabras Juan Carlos 
Lorenzo definió el carácter de ta 
Teva etapa delequipo nacional de 
fútbol de la Argentina. 

El jueves 14 la delegación ar 
sentina compuesta por 36 Jugado- 
res partirá hacia Europa donde 
enfrentará en partidos de prácti. 
| ca a Dinamarca y a talla que, 

según palabras del propio Lorenzo, 
“iso prepara desde hace dos años 
Para el mundial. 

Esta continuidad de dos años de 
preparación do la Selección ftalías 
| na contrasta con “Mas tros etapas 

on las que explicó Lorenzo el tra. 
bajo de clasificación de la Argen: 
tna para Megar a Londres. 

La primera etapa fue la capita- 
peada por José María Mínella, 
un técnico que ordenó la tarea del 
| equipo ganador de la Copa de las 

Naciones, en torneo efectuado en 
Brasil donde los arrentinos ven 
cleron al local y a Inglaterra, los 
dos candidatos más firmes parala 
Victoria en el mundial 

La segunda fue la dirigida por 
los técnicos Zubeldía y Paldute 
hasta hace dos meses cuando la 
pretensión del segundo de sor 
Squiparadoen tratamiento oficial 
con su colega y amigo provocó 
su renuncia ante la negativa de 
la A.F.A. a reconocerto. Su cafe 


RESENCIA 


La Paz, Bolivia, Viernes 10 de Junio de 1966 


Ingavi ganó el torneo 


apertura de basketbol 
PERO A SAN CALIXTO 70 a 37 


TRAS UN REBOTE.- Verdu: 
guéz y Ferrufino disputan un 
tebote debajo el tablero de In 
gavi, ante la expectativa de 
Edgar Pozo y Callahan. Inga- 
vi ganó otro título más. 


de LONDRES 


a Zubeldía y el equi- 
po quedó sin cabeza técnica, 

Y la Asociación del FOtbOl vol- 
vió a sus viejos métodos. A ele- 
gir nuevamente para capitanear 
a la selección nacional a JuanCar- 
los Lorenzo que ya la comandara: 
con fracasado resultado en 1962 
en Chil 

Reción hoy a poco más de 30 
días del partido primero en Bir- 
mingham el 13 de fullo, los se- 
tecclonados han dejado de utilizar 
sus plernas para otra cosa que 
no sea el mundial. 

Esa es la razón entre otras por 
la que un resignado escepticismo 
recorre nuevamente las filas de 
los fánaticos argentinos, Y no so- 
lamente bajó nivel del entrena. 
miento actual (aunque superior 
al de épocas recientes) sino el 
Juego del equipo no convencen 
A muchos, frente a dos equipos 


Ktallanos disminuidos - el Floren» 
tina y el Cagllari- la selección 
ganó 2 a 0 y 120, en pobrísi- 
mas exhibiciones, mientras Lo= 
renzo fustíficaba a sus pupilos 
expresando que “mo estaban acos» 
tumbrados a la marca europea' 


Accavallo inictó 
prácticas para su 
pelea con Ebihara 


buenos Alres, Junto 9 (AFP)= 
El campeón mundial de boxeo de 
105 pesos moscas, el argentino Ho» 
raclo Accavallo, intonsifIcó desde 
ayer su preparación para la pelea 
por el título que sostendrá el 8 
de jullo próximo, en esta capl- 
tal, contra el aspirante, e] japo. 


.n63 Hiroyukl Ebihara, 


Sin solicitar permiso 
Arce retornó a Jujuy 


Imprevistamente y sín solicitar 
permiso alguno, el martes pasado 
viajó a Jufuy el Jugador argentino 
Augusto Segundo Arce que Juega 
de marcador de punta Izquierda en 
el Club Municipal 

Los dirigentes “tediles” se ano- 
Melaron de su viaje, minutos an- 
tes de que el argentino se em- 
barcara con su señora en el tren 
internacional de la Argentina, De 
inmediato se cursaron cables a la 
INTERPOL y la DIC, sín que has- 
ta el momento haja respuesta 
alguna, 

Su compañero de equipo, el ln- 


terior derecho Acuña que legó 
¡con Él el mes pasado dijo que des. 
conocía los motivos por los cuales 
Arce se había ido pero que al 
Parecer son problemas familia- 
xos. 

Arce se llevó tres mil quinien- 
los pesos por concepto de su pri 
ma y sueldo de Mayo, Otro Juga- 
dor que tampoco cumplió su con: 
trato con Municipal es Grover 
Zambrana de Cochabamba que co- 
bró su prima y que luego desa- 
pareció. Los dirigentes *edile: 
esíán alarmados por esta situa» 
ción, 


DELANTERA ARGENTINA.: Bernao, Angel Rojas, Ermíndo Onega, De la Mata y Mas, 


integrantes del ataque que vii 


Bernao suplente. 


'á a Londres, Chaldú será titular e 


ESTUDIANTES SU 


Pelota de mano 
en “Mejillones 


Numerosos encuentros 50 cum= 
plirán el domingo, por el torneo 
de pelota de mano que controla el 
Centro Cultural y Deportivo MeJi= 
Mones, Este os el rol; 


SERIE “'A', Cancha No, 1.= De= 
legado Sr. Jaime Barnet, Hs, 10 
Emillo Vasquez, RaGl Paredes, 


do Angus. HS, 11» Félix Rulz, 
Reynaldo Flores Alberto Cabrera 
versus Guillermo Miyauchl, Car= 


los Luna Emilio Sánchez, 

Hs. 12.- Carmelo Rodriguez, 
sás Mamáni, Jorge Crespo Y 
sus Dantel Oporto, Alberto Ploz 
res, 

SÉRIE “:B”, Cancha No, Zu 
Delegado Sr. Jonás Vera. MS, 
7. Y W.- Hipólito Maldonado, Ru 
bón Caballoro, Jonds Vera ver- 
sus Fernando Húmérez, Walter 
Vargas, Guillermo Murguía, Hs, 
8 y 20.- Marlo Barrientos, Fan 
bio Bozo, Feliz Lavayón versus 
Humberto Víllca, Humberto Miran» 
da y Luls Lara, Hs. 9 y 90.- Ra 
fael Cuss1, Felipe Espejo, Domin- 
£0 Larico versus Justo Perales, 
Ernesto Carvajal, Demetrio Gé: 
mez, Hs. 10 y 30.- Mario Barrlen- 
los, Fablo Bozo, Féliz Lavayén 
versus Francisco Valda, Juan Gua. 
rachl. Hs, 11 y 30.- Jesto Jemlo, 
Lucio Saravia, Florencio Alf ver: 
sus Danlel Cusicanqui, Lucto Plas 
ta, Teodoro Flores. Hs, 12 y 30 
Juan Gutiérrez, Josb Vera, Hugo 
Romero versus Molsbs Yamagucni 
Mario Silva y Jost Roca. 


Tenis en el 
“Sucre Club” 


En los courts del Sucre Tennis 
Club se cumplirá mañana una Jor- 
nada del Torneo “Aniversario” 
en sus tres categorías, El rol 
de partidos es el sigulent 


SEGUNDA CATEGORIA.- SABA- 
DO. Cancha No. 2.. Hs. 13.30 
R.Azcul -C.Doynel Vs. G. Velarde 
L:Ortiz, H3. 14.30 A. Rueda -L 


Ayllón Vs. L.Miranda - R.Zabala 
Hs. 15.30 S.Olmos - A.Delgadillo 
Ys. C.Duehén - C.Cuadros. Arb, 
L. Ayilón, Cancha No. 3. 
13:30, 


Hs. 
A-Michel-R.Iturri Vs. M. 
/.Santelices. Hs. 14.30 L. 

Cárdenas Vs. J.Balan- 
za- A.Monterrey. Hs. 15.30 H.C6 
mez - M.León Vs, M.Barrenechea 
-H. Mendez. Arb. R. Cárdenas, TER= 
CERA CATEGORIA, SABADO 
Cancha No. 5.-"Hs. 14.. H,Mallea 
$ijo)- G. ' Alcázar Vs. C. Cano 
L Schwartzberg. Hs. 15.-R.Bohor- 
quez - H.Salazar Vs. W.Nolasco 


L, Reynaga, APD. H Salazar, 
Cancha No, 6. M8. 14.- F.Landí- 
var. R,Vera Ys, J. 200. Sínchez- 
S. Vera, Hs. 15.. M, Ponce de 
León- G.Gonzales VS. J.L.Rada 
H. Tapia Arb. N, Tapia. CUARTA 
CATEGORIA. SABADO ¡1. Cancha 
No. 4. Hs. 13.30.- J.Salinas-M. 
Campero Ys, E. Vela- H. Barrien- 
tos. Hs. 14.90 G, Sadud-H, Meneses 
Vs. L.Burgoa-R. Romay. Ha. 15.30 
P. Cortez= J, Guzmén Vs, J, Agra» 
mont. - G.Torrico. 


Ingavl ganó el Torneo“ Apertu» 
ra"? de Basketbol, enciendo a Glm= 
asta en un buen partido por 65- 
58. En la categoría femenina, Sl» 
món Bolívar consiguió en forma 
invicta el título al derrotar a Unt- 
versitario por 40 - 36. 

Ingavi y Gimnasia, protagoniza. 
ron uno de los partidos más emo. 
tivos del torneo, Lucharon palmo 
a palmo la victoria e hicieron vie 
vir gratos momentos a sus hin- 
chadas, Gimnasia cumplio su mes 
jor actuación y faltando 9* para 
termirar el partidoempatb el mar» 
cador a 46 puntos: por lado. Sl 
guló el repunte de Gimnasta pero 
sin la fuerza necesaria para hacer 
peligrar el triunto de Iagavi 

Al final, el plantel “albo” impu- 
so su juego efectivo y ganó el p: 
tido por 65-58, juego de un primer 
tiempo de 30% 

En Ingavi destacaron, Verduguoz 
Núñez del Prado y Edgar Pozo,En 
Gimnasta, todos jugaron bien, Par 
victe y Gutiérrez, fueron los me- 
Jores. Equipos: "INGAVI, Verdu 
guez, Allaga, E. Pozo, N, del Pra 
do, Ger y Benavento. GIMNASIA: 
Gutiérrez, Ferrufino, Mendíz4bal, 
Payictc, Callahan y Áchá, 

En la categoría femenina, Sl 
món Bolívar mereció la victoria 
y el título porque durante todo el 
certamen fue el conjunto que actuó 
con más regularidad, Tiene buen 

lemento y a esto se suma que rel- 
a absoluta armonía, Universidad, 
perdió el partido porque equivocó 
su planteamiento, Corrió 9) primer 
tiempo, ganando por 22-15, perono 
mantuvo este ritmo en la Segunda 
fracción, Equipos: Bolívar: Ramí 
rez, Blanca Zurita, Beatriz Zu- 
rita, Vásquez, Escobar, Zurita y 
Verduguez, “UY; Vargas, de la 
Quintana, “Jo, de Mendoza y su 
hija Dana, Prado, Roncal y Pé- 
rez, 

En el preliminar, Estudlantes 
superó a San Calixto que Jugó con 
SuTeservapor 70-37, Esta jornada 
fue una de las mejores porque ol 
público pudo apreciar algunas Jue 
gadas buenas y muchos deseos de 
hacer las cosas blon, 


DEPORTE EN GNSP 


Hoy en el estadio Hornando St 
les, a partir de las 8,90 horas, se 
realizará un acto especial, para 
inaugurar las competencias depor- 
livas de la Guardía Nacional de 
Seguridad Pública, 

En esta competencia, que fue 
preparada como homenaje a sua- 
niversario de fundación, participa 
rán todas las unidades de esa ins= 


ATAQUE CELESTE.- Arama] 
tará Bolívar en el clásico quí 


LASALLISTAS.- Mercado y Ger, dos valores del quinte. 
to de basket del colegio La Salle, que esta tarde em- 
frenta a Felipe Segundo Guzmán. 


Villamil-San Calixto 
juegan en el Coliseo 


Una jornada de rejativo Interés se cumplirá esta tardo en el 
“Ciudag de La Paz" por el Torneo Escolar de Basketbol. La Sal) 
frentará a Folipe Segundo Guzmán y Díaz Villamil cotejara copf 
Calixto. El partido más importante as sin duda el que protagon 
alas 15 horas, San Calixto y Díaz Villam l, 


S. Ana definirá título de | 
su serie con |. Católico 


Inglés Católico y Santa Ana, pro» 
tagonizarán esta tarde, el encuen= 
tro central de la jornada íntercole= 
gíal de volibol señoritas, catego 


por obtener el título de su serk 
Con cuatro equipos que partle 
en las finalos, dos de ellos A 


ría mayores, Esos dos colegios 
definirán el título de su serio, Am 
bós elencos cuentan en sus filas 
con chiquillas que están muy blen 
Ipreparadas. El partido puedo ad» 
quirir contornos muy emotivos, sl 
se tiene en cuenta que ambas for» 
zas, son más o menos parejas, 
En 'el cálculo de posbilidades 


clasificados y otros dos que 
finen hoy y mañana su clasifl 
ción, se procederá a Jugar tl 
rueda de dondo surgirá 01 campal 
del certamen Intercolegial de qa 
yores, Otro tanto sucedorá enla 
togoría menores, dondo 1of 

su clasificación los repre: 

vos de Santa Ana, Inglés Cal 
Sagrados Corazones y Santa 


Santa Ana Moya una mínima difo» 
rencia, basada precisamente en 
una sola Jugadora; Mirtha Muñoz, 
que dada su experiencia y su juo» 
go ofonsivo, podría sor factor des 
terminante 'en el encuentro, In 
glós Católico finca posibilidades 
en el juego de conjunto de sus 1m. 
tegrantes y en el buen “dominio 
de dedos", Este es un equipo que 
ofensivamente Juega muy poco, can 
rece de buenas “picadoras” yesto 
podría restarle algo do la chance 
que tíene para clasiflcarso, 
Mariscal Braun y Lourdes, son 
los otros clasificados, Mientras 
que mañana Sagrados Corazones 
$ Instituto Americano, pugmarán 


rel 


Argentina jugará) 
hoy con Polonia 


Buenos Alros, Junio 9 (ARIA| 
El seleccionado argentino. de 
bol que participará en las final | 
del torneo mundial de Londres, e 
ará mañana a la posho, ento 
tido de preparación, contra la st! 
lección de Potonia, 


: Costa, Taritolay, Franco y Kalroux, ataque que presen- 
e Se Jugatá el dominigo en el estadio Siles. de Mirasiores. 


contribución 


ESTADIO HERNANDO SILES 
THE STRONGEST vs. BOLIVAR || 


Socio e hincha gualdinegro y celeste ya se 
agotan las localidades, adquiérelas con tu [ 


al club de tus amores, venta | 


de entradas de Preferencia y General. | 


!| 

| 

ALMACENES 7 MARES Comercio esq. Yanacocha I 
BAR ROSEDAL calle Socabaya 


